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THE  EXTREME  VALUES  COULD  CONTAIN  SUSPECT  OR  QUESTIONABLE  DATA.  SUCH 
CASES  USUALLY  APPEAR  IN  THE  TABULATIONS  AS  A PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 
".0",  WHICH  USUALLY  INDICATES  ONLY  ONE  OCCURRENCE.  THESE  MAY  OR  MAY 
NOT  BE  COMPLETELY  VALID,  BUT  THE  USER  SHOULD  NOT  DISREGARD  THEM  EN- 
TIRETY. OBVIOUS  ERRORS  OR  IMPOSSIBLE  CONDITIONS  HAVE  BEEN  LINED 
THROUGH  IN  BLACK  INK. 
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U S AIR  FORCE 
ENVIRONMENTAL  TECHNICAL 
APPLICATIONS  CENTER 


REVISED  UNIFORM  SUMMARY 
OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS 


HOURLY  OBSERVATIONS 

Hourly  observations  are  defined  as  those  record  or  record- special  observations  recorded  at  scheduled  hourly  Intervals. 

DAILY  OBSERVATIONS 

Daily  observations  are  selected  f'rom  all  data  recorded  on  reporting  forms  and  combined  into  Summary  of  the  Day  observations.  (Selected  from 
record- special,  local,  summary  of  the  day,  remarks,  etc.) 

DESCRIPTION  OF  SUMMARIES 

Preceding  each  section  is  a brief  description  of  the  data  coapr'.sing  each  part  of  the  Kevised  Uniform  Susmary  of  Surface  Weather  Observations 
and  the  manner  of  presentation.  Tabulations  ore  prepared  from  hourly  and  daily  observations  recorded  by  stations  operated  by  the  U.  S,  Ser- 
vices and  3ome  foreign  stations  using  similar  reporting  practices. 


Unless  othervlse  noted  the  following  susmorles  are  included  for  this  station: 


PART  A WEATHER  CONDITIONS 

ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
PART  B PRECIPITATION 
SNOWFALL 
SNOW  DEPTH 
PARTC  SURFACE  WINDS 
PART  D CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


PART  E DAILY  MAX,  MIN,  & MEAN  TEMP 

EXTREME  MAX  & MIN  TEMP 

PSYCHROMZTRIC-DRY  VS  WET  BULB 

MEAN  A STD  DEV  . 

(DRY  BUlb,  WET  BULB,  & DEW  POINT) 

RELATIVE  HUMIDITY 


PART  F STATION  PRFSSURE 
SEA  LEVEL  PRESSURE 


STANDARD  3-HOUR  GROUPS 

All  summaries  requiring  diurnal  variationa  are  siroarlzed  in  eight  3-hour  periods  corresponding  to  the  following  sets  of  hourly  observations: 
0000-0200,  0300-0500,  0600-0800,  0900-1100,  1200-1-00,  1500-1700,  1800-2000,  2100-2300  hours  local  standard  time. 

MISSING  HOUR  GROUPS 

Summary  sheets  are  omitted  when  stations  maintaining  limited  observing  schedules  did  not  report  certain  three-hour  periods  for  any  particular 
month  during  the  available  period  of  record.  Such  missing  sheets  are  listed  belov,  and  are  applicable  to  all  summaries  prepared  from  hourly 
observations. 
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STATION  NO  ON  SUMMARY  | STATION  NAME 


FORT  CAMPBELL  KY/CAMPBELL  AAF  J N 36  AO 


STATION  LOCATION  AND  INSTRUMENTATION  HISTORY 


HbMBEK  DATE 

Of  OF 

LOMTION  CHAKE 


Jul  43  to 
Oct  45 
Apr  50to 
Feb  53 
Kar  53to 
Mar  55 
Ajir  55to 
Jun  55 
Jul  55to 
Feb  60 
Mar  60to 
Feb  61 


Located  on  Control  Tower, adjacent 
to  Operations  Bldg. 

Same  - - - 

* I * 

Located  750  ft  from  center  of  Rnwy 
22* 

Located  100  ft  NW  of  Rnwy  04/22 
about  mid  point  from  each  end. 
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U S AIR  FORCE 
ENVIRONMENTAL  TECHNICAL 
APPLICATIONS  CENTER 

PART  A WEATHER  CONDITIONS 


This  summary  is  a percentage  frequency  occurrence  of  various  atmospheric  phenomena  and  obstructions  to  vision, 
derived  from  hourly  observations,  and  is  presented  in  two  tables  as  follows: 

1.  By  month  and  annual,  all  hours  and  years  combined. 

2.  By  month,  all  years  combined,  by  standard  3-hcur  groups. 

A percent  value  of  ".0"  in  uhese  tables  indicates  less  than  .05  percent,  which  is  usually  only  one  occurrence. 
The  various  phenomena  included  in  each  category  on  the  forms  are  listed  below: 

Thunderstorms  - All  reported  occurrences  of  thunderstorm,  tornado,  and  waterspout. 

Rain  and/or  drizzle  - All  liquid  precipitation,  falling  to  the  ground,  not  f reeling. 

Erecting  rain  and/or  freezing  drizzle  (glare)  - Precipitation  falling  in  liquid  form,  but  freezing  on  contact 
with  an  uhheated  surface. 

Snow  and/or  sleet  (Ice  pellets)  - Included  are  snow,  snov  pellets,  sleet,  snow  grains,  ice  crystals,  and  ice 
pellets  from  Jan.  W end  later.  (Snow  pellets  also  known  as  soft  hail) 

Hall  - Occurrences  of  hail  and  small  hail  are  included. 

Percentage  of  observations  with  precipitation  - Included  in  this  category  are  the  observations  when  one  or 
more  of  the  above  phenomena  occurred.  Since  more  than  one  type  of  precipitation  may  be  reported  in  the  same 
observation,  the  sums  of  the  individual  categories  may  exceed  the  percentages  of  the  observations  with  precip. 

Fog  - Included  are  fog,  ice  fog,  and  ground  fog. 

Smoke  and/or  haze  - Occurrences  of  smoke,  haze,  or  combinations  of  smoke  and  haze  are  included. 

Blowing  snov  - Occurrences  of  bloving  snow  (also  drifting  snov  when  reported  from  non-WBAN  sources). 

Dust  and/or  sand  - Included  are  blowing  dust,  blowing  sand,  and  dust. 


$ 


Bloving  spray  - This  Item  if  reported,  la  not  shown  in  & separate  category  on  this  form  but  i*  Included  In 
the  computation  Percentage  of  Observations  with  Obstructions  to  Vision,  below. 


Percentage  of  observations  with  obstructions  to  vision  - Included  in  this  category  are  the  observations  when 
one  or  more  of  the  above  obstructions  to  vision  occurred.  Since  more  than  one  type  of  obstruction  may  be 
reported  in  the  same  observation,  the  sums  of  the  individual  categories  may  exceed  the  percentage  total 
columns.  Also,  although  precipitation  may  reduce  visibility,  it  is  not  considered  an  obstruction  to  vision 
for  purposes  of  this  summary;  therefore,  the  percentage  total  of  obstructions  to  vision  need  not  reflect  the 
total  observations  with  reduced  visibility. 
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THUNDER- 

STORMS 
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DRIZZLE 

FREEZING 
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DRIZZLE 

SNOW 
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Percentage  frequency  of  occurrence  of  we«tker 

CONDITIONS  FRO-<  HOURLY  OBSERVATIONS 


mouth 

HOURS 

(1ST.) 

thunder- 

storms 

Rain 

and/OR 

DRIZZLE 

FREEZING 
RAIN  & /OR 
DRIZZLE 

SNOW 

AND/OR 

SLEET 

HAIL 

X OF 
OSS  WITH 
FRECtP. 

FOG 

SMOKE 

AND/OR 

KAZE 

SLOWING 

SNOW 

DUST 

AND/OR 

SAND 

X OF  OSS 
WITH  OftST 
TO  VISION 

TOTAL 
NO  OF 
OftS 

JAf. 

00-02 

.4 

10.7 

1.5 

5.7 

17.6 

18.4 

13.6 

.1 

33.5 

2201 

03-05 

.7 

11.4 

1.4 

5.7 

17.8 

20.5 

13.8 

.2 

35.7 

2208 

06-0'’ 

.2 

9.9 

1.8 

4.1 

15.6 

24.6 

27.9 

.2 

.1 

46.0 

2216 

09-11 

.2 

9.9 

1.0 

5.4 

16.1 

20.4 

26.3 

.4 

.0 

42.6 

2212 

12-14 

.1 

10.6 

.5 

4.2 

15.1 

14.4 

17.7 

.5 

30.7 

2212 

15-17 

.2 

10.2 

.5 

3.8 

14.3 

14.8 

17.7 

.2 

30.6 

2216 

1 S-2C 

.4 

10.1 

.6 

3.3 

13.9 

15.8 

18.3 

,r> 

32.4 

2207 

21-23 

.3 

11.2 

4.3 

16.1 

16.3 

13.9 

.0 

32.6 

2206 

_ 

TOTALS 

« 3 

10.5 

1.0 

4.6 

15.8 

18.2 

20. 6 

.2 

.0 

35.5 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  WEATHER 
CONDITIONS  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


MONTH 

HOURS 

(is.:.) 

THUNDER- 

STORMS 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE 

FREEZING 
RAIN  & /OR 
DRIZZLE 

SNOW 

AND/OR 

SLEET 

KAIL 

X OF 
OSS  WITH 
FRECIP. 

FOG 

SMOKE 

AND/OR 

HAZE 

IIO'VING 

SNOW 

OUST 

AND/OK 

SAND 

X OF  OSS 
WITH  OBST 
TO  VISION 

TOTAL 

NO.  OF 

OSS. 

FEB 

00-02 

.8 

12.1 

.5 

3.5 

16.0 

IB. 9 

17,8 

.4 

34.0 

2022 

03-05 

.6 

12.2 

.4 

4.1 

16.5 

21.5 

19.9 

.4 

37.9 

2021 

06-03 

.2 

11.8 

• 6 

4.2 

16.3 

26.3 

29.4 

.6 

.1 

47.8 

2021 

09-11 

.3 

12.4 

.3 

3.5 

15.8 

19.4 

23.9 

.8 

.2 

39.7 

2020 

12-14 

.5 

11.7 

.1 

2.7 

14.3 

14.5 

14,9 

.4 

.3 

28.0 

2018 

15-17 

.5 

11.3 

.1 

2.5 

13.7 

12.5 

15.4 

.1 

.2 

26.3 

2017 

lfl-20 

.7 

12.4 

.4 

2,4 

14.9 

13.7 

19.1 

.0 

30.1 

2014 

21-23 

.7 

12.4 

.3 

2.5 

15.2 

15.9 

18.7 

.1 

31.3 

2020 

TOTALS 

.5 

12.0 

.3 

3.2 

15.3 

17.8 

19.9 

.4 

.1 

34.5 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  WEATHER 
CONDITIONS  FP.CN  HOURLY  OBSERVATIONS 


APR 

mOnTR 


MONTH 
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(tS.T) 

THUNDER- 

STORMS 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE 

FREEZING 
RAIN  & /OR 
DRIZZLE 

SNOW 
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SLEET 

HAIL 

X OF 
08$  WITH 
PRECIP. 

FOG 

SMOKE 
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SNOW 

DUST 
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SAND 

X OF  OBS 
WITH  OBST 
TO  VISION 
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APf>' 

C/0-02 

1.9 
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STATION 


>N  NAME 


YEARS 


STATiO 

percentage  frequency  ?f  occurrence  of  weatrpr 

CQNUTI-.NS  from  HOURLY  J8S5RVAT ITUS 


MONTH 

HOURS 

(1ST) 

THUNDER- 

STORMS 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE 

FREEZING 
RAIN  & /OR 
DRIZZLE 

SNOW 

AND/OR 

SLEET 

HAIL 

St  OF 
OSS  WITH 
PRECIP. 

FOG 

SMOKE 

AND/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

AND/OR 

SAND 

% OF  OBS 
WITH  OBST 
TO  VISION 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS. 

’AY 

00-0? 

2.  A 

9.1 

9.1 

12. A 

3.6 

19.7 

2311 

03-05 

1.3 

>M 

?.  1 

23.6 

12. A 

32.2 

2318 

06-C* 

.7 

8.7 

P.7 

16.3 

16.8 

28.9 

2310 

09-11 

.9 

6.5 

6.5 

4 • 6 

a. 3 

12.2 

2306 
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2.1 

6,5 

6.5 

3.2 

5.9 

3.9 

2310 

15-1? 

3.2 

7.1 

7.1 

3.1 

6.5 

.0 

9. A 

231C 

16-2r 

3.2 

7.6 

7.6 

5.1 

3.5 

12.8 

2313 

21.-23 

2.9 

7.5 

7.5 

7.1 

3 #5 

1A.7 

2306 

TOTALS 
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.0 

17.  A 

1348A 
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DATA  PRtCtSSI'.S  CP 

USAF  £TAC 

AIR  LEATHER  SERVICE/  'AC 


WEATHER  CONDITIONS 


13806 


TATION 


FORT  CAI-PBtLL  KY/CAHP6ELL  AAF 


N NAME 


44-45/50-72 


PERCENTAGE  FREQUENCY  9R  OCC’IRRENCE  OF  WEATHER 
C^VITIONS  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


RAIN  FREEZING  SNOW 


DUST  * OF  OSS  TOTAL 


Tilt  IV.JP.t->  t.VWTT  - wr  tmutl  KWnMIlltn  ~ W,  l-vl  ] I'Ttnl 

MONTH  7 ? STORMS  AND/OR  RAIN  & /OR  AND/OR  HAIL  OSS  WITH  FOG  AND/OR  VYjow  AND/0I!  WITH  OBST I NO-  OF 

113  ■'  .IVllTIVT.  nOI»7IC  nOI77IC  CICCT  DDFriP  U»?P  .HK7V7  c A Kin  Trt  VlCIIAKI  n.« 


' ' DRIZZLE  DRIZZLE  SLEET 

JU'«  00-02  2.3  5.0  

03-05  2.1  4.8  

06-0"  2.0  5.9 

09-11  1.2  4.5  

12-14  2.3  4,8 

15-17  3,7  5.2  

1 8-2.* 3.7  4.4 

21-23  2.6  3.7 


5.0 

11.2 

12.4 

4.6 

24.0 

13.5 

5.9 

14.2 

20.9 

4.5 

3.1 

12.4 

4.9 

1.2 

3.7 

5.2 

1.1 

7.8 

4.4 

2.1 

10.3 

3.7 

3.3 

11.5 

SAND  TO  VISION  OSS 

_ 20.3  2167 

34.0  2167 

30.3  2165 

14,9  2169 

9.8  2163 

3.6  2169 

11.8  2172 

14. A 2171 


7.5  12.8 


18.2  17348 
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WEATHER  CONDITIONS 


13806 

STATION 


FijKT  CA/PjELL  KY/CAMPt-ELL  AAF 

STATION  name 


43-45.»  50-72 


PERCENT AGE  FREOUEIXY  r*r  CCC* ‘RRENC6  OF  ^EAThFR 
CCNlJITIjKS  FROM  HOURLY  08 S ER VAT I PNS 


HOURS  THUNDER. 


RAIN  FREEZING  SNOW 


7.<t»  Ttopmc  AND/OR  RAIN  & /OR  AND/OR  HAIL  OBS  WITH  FOG  AND/OR  I ^Tjnw  I AND/OR  WITH  OB  ST  NO  OF 
" s ’’I  I | Q512ZI.E  DRIZZLE  SLEET  ' ‘ eocriP  I I watc  I | «AKir»  I ir,  vici nw  I rj*c 


JUl  00-02 


HAZE 


X OF  OSS 
WITH  OBST 
TO  VISION 

TOTAL 

NO  OF 
OBS. 

24.1 

2346 

39.2 

2355 

35.1 

2353 

14.6 

2352 

9.1 

2353 

10. 0 

2366 

13.9 

2355 

17.3 

2361 

20.4  18841 
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DATA  FRi.CESS  I’  G t> 
USAF  fTfiC 

A I H WEATHER  SERVICE/  AC 


WEATHER  CONDITIONS 


13806 

STATION 


fart  ca.-PoSLL  ky/campbell  aaf 

STaTion  nam£ 


43-45/50-72 


PERCENTAGE  FREQUENCY  CF  OCCURRENCE  OF  ItEATHFR 
CJ-Ji)  I TIEN'S  FRu;-'  HOURLY  OBSERVATIONS 


RAIN  FREEZING  SNOW 


DUST  * OF  OBS  TOTAL 


MOO  I ID  9 TMI  ikincp  Jiiwn  umvixt  ilAU/IKIO  “UJ>  vi  vu^  iwim 

MONTH  Vi  . . l Vt Slue  AND/OR  RAIN  A /OR  AND/OR  HAIL  FOG  AND/OR  “SJvJJ0  AND/OR  WITH  OBST  NO.  OF 

VV.S.I.J  ^ITJKKia  nci77l  C ndt77lC  <tCC7  U.7R  SAND  TO  VISION  77117 


AUG  00-02  1.5 


03-05  1.4 


06-0 K 1.2 


09-11 


12-14  2.9 


15-17 


18-2- 


21-23 


DRIZZLE  DRIZZLE  SLEET 


3 


30.8  2408 


2408 


26.9  19285 
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US AF  ETAC 

AIR  WEATHER  SEftVICc/\AC 


WEATHER  CONDITIONS 


13606 

FIKT  CA-^jELL  RY/CANRdELL  AaF  43-45>5u-72 

SEP 

STATION 

STATION  NAM*  “ 

YEARS 

mOnTFT 

?5RC  F'-ITAOE  FREOJENCY  OF  Cf  C^RRE.-ICS  OF  y.'EATHFR 
Ci  ^OJTIwUS  FRO,'1  HOURLY  OBSERVATIONS 


MONTH 

HOURS 

(IS.T) 

THUNDER- 

STORMS 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE 

FREEZING 
RAIN  4 /OR 
DRIZZLE 

SNOW 

AND/OR 

SLEET 

HAIL 

X OF 
OSS  WITH 
PRECIP. 

— 

FOG 

SMOKE 

AND/OR 

HAZE 

SLOWING 

SNOW 

DUST 

AND/OR 

SAND 

X OF  OSS 
WITH  OBST 
TO  VISION 

TOTAL 

NO.  OF 

OSS. 

00-C2 

■1 

5.3 

5,3 

15.6 

15.6 

2«.2 

2246 

m 

03-05 

■B 

6.5 

6.5 

27.1 

16.7 

38,4 

2246 

i 

06-0*5 

m 

KB 

KB 

28.7 

m 

m 

III 

45.7 

2247 

09-11 

m 

5.8 

5.3 

6.1 

16.9 

S 

21.5 

2243 

| 

12-14 

1.5 

5.3 

5.3 

m 

KB 

i 

|| 

1".2 

2246 

|| 

1.8 

5.2 

| 

m 

5.2 

m 

KB 

10.3 

2250 

1S-2'1 

BB 

m 

1 1 

KB 

4.1 

12.0 

.1 

15.6 

2244 

■1 

1.0 

5.1 

5.1 

ME 

14.0 

M 

|| 

19.7 

2250 

m 

| 

II 

nn 

m 

ii 

m 

S 

| 

m 

1.0 

5.7 

m 

5.7 

11.8 

14.6 

■3 

23.7 

17972 
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STATION 


FuRT  CAUPiELU  KY/CAMPoFLL  AAF  43-45/50-72  -CT 

5TOION  name  YEARS  mOnTFT 

PERCc’-TAGE  FREOUt'iCY  °F  C'0C"RRE!'‘C£  OF  wEATHFR 

coujiti-  :;s  fru-'"  hjuriy  observations 


— 

MONTH 

HOURS 

(1ST.) 

THUNDER- 

STORMS 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE 

FREEZING 
RAIN  & /OR 
DRIZZLE 

SNOW 

AND/OR 

SLEET 

HAIL 

X OF 
OSS  WITH 
FRECIF. 

FOG 

SMOKE 

AND/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

AND/OR 

SAND 

X OF  OBS 
WITH  OBST 
TO  VISION 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

K9 

00-02 

m 

5,5 

m 

5.5 

14.4 

15.2 

26.7 

2355 

m 

m 

■B 

a 

21.6 

19.3 

HI 

35.8 

2356 

3 

m 

B 

— 

.i 

m 

27.9 

32.8 

51.? 

2353 

09-11 

B 

5.2 

m 

MB 

BB 

24.6 

2350 

12-14 

B 

5.2 

5.2 

3.4 

Efl 

wm 

11.5 

2352 

15-17 

HI 

5.7 

5.7 

m 

HI 

m 

10.9 

2352 

18-2' 

B 

6.5 

6.5 

5.7 

n.i 

m 

m 

15.7 

2350 

■ 

21-23 

B 

ra 

5.7 

9.1 

14.4 

21.2 

2353 

B 

S 

| 

| 

H|g 

.5 

5.9 

.0 

m 
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STATION  STATION  NAME  YEARS 

'£RCEf'TAC-e  FREwJG  'CY  np  0CC!'*Re'<CS  OF  .vEATt'Fk 
CJ'iuITIC'TS  PROP  HJ<;R!.Y  C‘aSEft /ATICNS 


{ 

MONTH 

HOURS 

AS.T.) 

THUNDER- 

STORMS 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZIE 

FREEZING 
RAIN  1 /OR 
DRIZZIE 

SNOW 

AND/OR 

SLEET 

( 

ri' 

W 

O 

1 

O 

c 

■ 

8.2 

.1 

1.3 

mm 

10.2 

DUST  * OF  OSS  TOTAl 

AND/OR  WITH  OUST  NO.  OF 
SAND  TO  VISION  OSS. 


30.4  2244 


34.4!  2240 


45-0  2242 


2240 


18.4  2243 


18.1  2246 


28.2  17932 


USAFETAC  0-10-5I0L  A).  Mroous  loinow  ot  rm  to*m  <u«  OKOUH 


<< . : 


WEATHER  CONDITIONS 


OAT i p'  C,-S->T  0 
USAP  £T^> 

A I S £ AT'-<pK  ' r - / 1 C ;/  'AT 


1 3 3 U ^ F.  RT  i,  A •"3 1 r L l KY/C AHPB&lL  AAr  43-44a50-72  .-EC 

Station  StatiOn  name  years  " month 

PFRCE'.TACE  FREvitoE  <CY  OF  lOC1-'*  E^CE  OF  ,-jEAT nER 
cr:  iv-ITIL.'S  FU'1  wtma.iy  taSERVATICNS 


MONTH 

HOURS 

(LST) 

THUNDER- 

STORMS 

RAIN 

AND/OR 

CRIZZlE 

FREEZING 
RAIN  & /OR 
DRIZZLE 

SNOW 

AND/OR 

SLEET 

HAIL 

XOF 
OSS  WITH 
PRECIP. 

FOG 

SMOKE 

AND/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

AND/OR 

SAND 

X Of  OSS 
WITH  OSST 
TO  VISION 

TOTAL 

NO.  OF 

OSS 

.".EC 

m 

■9 

12.2 

.9 

BB 

15.6 

15.3 

17.4 

.1 

IBB 

2311 

03-0  K 

m 

11.7 

m 

2.9 

1II52I 

16.7 

19.1 

32.5 

2306 

06-C!< 

■a 

12.5 

m 

Bfl 

14.1 

23.1 

Hi 

HI 

45.5 

2316 

09-11 

m 

io. a 

E 

E 

E 

14.6 

‘ 1S.1 

26.0 

r\ 

• ' 

.1 

39.3 

2313 

12-14 

,i 

11.5 

S 

E 

S 

14.1 

13.6 

15.0 

.1 

25.9 

2313 

15-17 

E 

m 

.1 

m 

i 

13.4 

13.? 

BB 

.1 

26.2 

232i 

15-2' 

m 

12.5 

m 

2. 5 

15.3 

13.= 

15.5 

m 

27.1 

2391 

21-23 

m 

12,7 

m 

3.3 

I 

16.1 

14,o 

17.3 

.0 

27.9 

2308 

m 

M 



| | 

1 

| 

m 

BB 

m 

2.9 

15.1 

16.1 

19.4 

ME 

.1 

31.3 

18494 
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PART  A 


ATMOSPHERIC  PHENOMENA 


This  summary  is  a presentation  of  the  percentage  of  days  with  occurrence  of  various  atmospheric  phenomena. 
These  data  are  obtained  from  all  recorded  information  on  the  reporting  forms  or  from  hourly  data  and  com- 
bined into  a daily  observation. 

The  descriptions  of  the  phenomena  in  the  Weather  Conditions  Summary  above  also  apply  for  the  categories 
summarized  in  these  daily  tabulations.  However,  it  should  be  noted  that  in  this  summary  the  columns 
headed  '%  OF  OBS  WITH  PRECIP"  and  OF  OBS  WITH  OBST  TO  VISION"  show  the  percentage  of  days  rather  than 
the  percentage  of  observations . Since  more  than  one  type  of  precipitation  or  more  than  one  type  of  ob- 
struction may  occur  in  the  same  daily  observation,  the  sum  of  the  values  in  the  individual  categories  may 
differ  from  the  total  columns. 


A percent  value  of  ".0"  in  the  table  indicates  less  than  .05  percent,  which  is  usually  only  one  occurrence. 


This  presentation  is  by  month  with  annual  totals,  and  is  prepared  with  all  years  combined. 


NOTES:  (l)  A day  with  rain  and/or  drizzle  was  not  separately  reported  in  the  WBAN  data  prior  to  year  19^9  • 
Therefore,  percentages  in  this  column  are  restricted  to  the  period  Jan  19^9  and  later. 


(2)  A day  with  freezing  rain  and/or  freezing  drizzle  is  also  properly  reported  as  a day  with  rain 
and/or  drizzle. 

(3)  A day  with  dust  and/or  sand  is  included  in  this  summary  only  when  visibility  is  reduced  to 
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ATMOSPHERIC  PHENOMENA 


13806 

FORT  CAMPBELL  KY/CAMPBELL  AAF 

50-72 

ALL 

STATION 

STATION  NAME 

YEARS 

MONTH 

PERCENTAGE  OF  DAYS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  DAILY  OBSERVATIONS 


MONTH 

HOURS 

(LST> 

THUNDER- 

STORMS 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE 

FREEZING 
RAIN  & /OR 
DRIZZLE 



SNOW 

AND/OR 

SLEET 

HAIL 

X OF 
06S  WITH 
PRECIP. 

FOG 

SMOKE 

AND/OR 

HAZE 

SLOWING 

SNOW 

DUST 

AND/OR 

SAND 

X Of  06$ 
WITH  08ST 
TO  VISION 

TOTAL 

NO.  OF 

06$. 

JAN 

DAILY 

m 

EE 

m 

23.; 

m 

52. £ 

45. £ 

54.1 

m 

7o. e 

682 

FEB 

m 

41,  C 

m 

18.  i 

2 

51. £ 

47.  £ 

gU 

2tt 

he 

69.5 

622 

MAR 

12.  £ 

44. S 

.5 

12.  t 

m 

m 

57.2 

m 

HE 

67. £ 

682 

APR 

hi 

m 

50.; 

1.4 

1.4 

so.  e 

m 

40.2 

m 

mm 

MAY 

■ 22. C 

44.2 

1.2 

44.2 

43.1 

■MM 

Kfl 

682 

JUN 

27. ( 

39.] 

.£ 

39.1 

45.2 

48.4 

60.1 

68£ 

JUL 

32. ( 

41. C 

41.  C 

54.*! 

m 

66.1 

712 

AUG 

N 

m 

KB 

.2 

34.4 

57.! 

61. 1 

71.1 

712 

SEP 

2 

13. ( 

34.2 

m 

34.2 

54.1 

55.1 

.... 

66.! 

69C 

OCT 

■s 

30, « 

. 

1 

A - 

■ 

31.  C 

48. C 

59,! 

68,5 

712 

NOV 

6 

37. C 

2 

8,£ 

2 

41.  £ 

43.2 

54,2 

.2 

HE 

HR 

DEC 

2 

4l’! 

■s 

16. C 

HE 

EE 

42. £ 

56. £ 

■E 

IB 

BS 

712 

TOTALS 

14  •€ 

39. « 

i.] 

m 

43,! 

m 

— 

.c 

65. £ 

8252 
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U S AIR  FORCE 
ENVIRONMENTAL  TECHNICAL 
APPLICATIONS  CENTER 

PART  B PRECIPITATION,  SNOWFALL  & SNOW  DEPTH 


This  part  of  the  Uniform  Summary  consists  of  eight  summaries  derived  from  daily  observations  as  follows: 

1.  The  first  set  presents,  in  three  tables,  the  percentage  frequency  of  various  daily  amounts  of  PRECIPITATION, 
SNOWFALL,  and  SNOW  DEPTH.  The  daily  amount  summary  is  prepared  by  month  and  annual,  all  years  combine*  _ 
and  includes  percent  of  days  with  measurable  amounts;  percent  of  days  having  none,  traces,  and  given 
amounts;  and  means,  greatest  and  least  monthly  amounts.  (The  last  three  statistics  are  omitted  from  the 
snow  depth  summary  because  of  their  doubtful  and  limited  value.)  A total  count  of  valid  observations  is 
given  for  months  and  annual.  Stations  are  included  in  which  a portion  or  all  of  the  period  may  contain 
months  with  missing  days.  This  vill  be  noted  on  the  summary  pages.  A percent  value  of  ".0"  in  these 
daily  amount  tables  indicates  less  than  .05  percent  which  is  usually  only  one  occurrence, 

2.  The  second  set  of  three  tables  presents  the  extreme  dally  amounts,  by  individual  year  and  month,  of 
PRECIPITATION,  SNOWFALL,  and  SNOW  DEPTH  for  the  entire  period  of  record  available.  Also  provided  are 
the  means  and  standard  deviations  for  each  month  and  annual  (all  months)  and  the  total  valid  observation 
count.  An  asterisk  (*)  is  printed  in  any  year-month  block  when  the  extreme  value  is  based  on  an  in- 
complete month  (at  least  one  day  missing  for  the  month).  When  a month  has  valid  observations  reported 
but  no  occurrences,  zeros  are  given  in  the  tables  as  follows: 

EXTREME  DAILY  PRECIPITATION  ”.00"  equals  none  for  the  month  (hundredths) 

EXTREME  DAILY  SNOWFALL  ”.0”  equals  none  for  the  month  (tenths) 

EXTRiME  DAILY  SNOW  DEPTH  "0"  equals  none  for  the  month  (whole  inches) 

3.  The  third  set  of  two  tables  provides  the  total  monthly  amounts  of  PRECIPITATION  and  SNOWFALL  for  each  year- 
month  and  annual.  Also  prepared  are  the  means,  standard  deviations,  and  total  number  of  valid  observations 
for  each  month  and  annual  (all  months).  An  asterisk  (*}  is  printed  in  each  data  block  if  one  or  more  days 
are  missing  for  the  month.  No  occurrences  for  a month  are  indicated  in  the  same  manner  as  in  the  extreme 
tables  above.  If  a trace  becomes  the  extreme  or  monthly  total  in  any  of  these  tables  it  is  printed  as 
"TRACE." 


Continued  on  Reverse  Side 


B - 1 


NOTES:  (1)  The  above  studies  may  also  be  prepared  for  stations  operating  for  less  than  full  months  for 

portions  or  all  of  the  period  of  record.  This  may  include  stations  operating  5 or  6 days  a 
week  and  those  with  only  random  days  missing.  An  asterisk  (*)  in  the  data  blocks  will  give 
an  indication  that  a month  is  incomplete.  Please  refer  to  Station  History  at  front  of  book 
and  observation  counts  in  each  summary  to  evaluate  the  amounts  of  data  missing. 

(2)  Hail  was  included  in  snowfall  occurrences  in  the  summary  of  day  observations  prior  to  Jan  56, 
but  these  occurrences  have  been  removed  from  snowfall  category  and  counted  as  Hail  in  these 
summaries. 

(3)  Snow  Depth  was  recorded  and  punched  at  various  hours  during  the  period  available  from  U.  S. 
operated  stations.  The  hours  used  by  each  service  for  each  period  are  as  follows: 


Air  Force  Stations: 


U.  S.  Navy  and  National  Weather  Service  (USWB) 


Beginning  thru  1945 
Jan  46 -May  47 
Jun  57-present 


at  08COIST 
at  1230GMT 
at  1200GMT 


Beginning  thru  Jun  52 
Jul  52-May  57 
Jun  57-present 


at  0030GMP 
at  1230130 
at  1200GMT 


•:> 
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DAILY  AMOUNTS 

PERCENTAGE. FREQUENCY  OF 


(FROM  DAILY  OBSERVATIONS) 


■43-43>  50-72 


MONTHLY  AMOUNTS 
(INCHES) 


AMOUNTS  (INCHES)  PERCENT  T0TAl  MONTHLY  AMOUNTS 

ELICIT  NON!  TRACI  01  .02-  05  0«.I0  j II.  23  20-50  . 51.100  1.01.2  50  2.51.5  00  5 01.10  00  10  01  20  0o|ovll  20  00OF  DAYS  (INCHES) 

— . H—  i — ■ - — . ..  .....  I.  i ■ - — — — — j . — - .I ..  i WITH  ' i - • ■ — . ■ 

SNOWFAtl  NONE  TRACE  01  04  0 3-1  4 1 3 24  23  3 4 3 3 4 4 4.3-6  4 6 3-10  4 10.5-13  4 13.5.23.4  25  3 30  4 OVER  SO  4 
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U S AIR  FORCE 
ENVIRONMENTAL  TECHNICAL 
APPLICATIONS  CENTER 

PART  C SURFACE  WINDS 


Presented  in  this  pert  are  various  tabulations  of  surface  winds  as  follovs: 

i 

1.  Extreme  Values  - Peak  Gusts : Derived  from  daily  observations  and  presented  by  Individual  year  and  month 
for  the  entire  period  of  record  available.  Speeds  are  presented  in  knots,  while  directions  are  given  in 
16  compass  points  from  the  beginning  of  record  through  June  1968,  and  in  tens  of  degrees  starting  in  July 
1968.  The  extreme  is  selected  and  printed" from  available  peak  gusts  for  each  year-month,  however  an 
asterisk  (*)  is  printed  in  the  data  block  if  less  than  90$  (3  or  more  missing  observations)  of  the  peak 
gusts  are  available  for  the  month.  An  ALL  MONTHS  value  is  presented  when  every  month  of  the  year  has 
valid  observations.  Means  and  standard  deviations  are  also  computed  when  four  or  more  values  are  present 
for  any  column.  A total  raw  count  of  valid  observations  is  presented  for  each  month  and  ALL  MONTHS. 

NOTE:  According  to  Federal  Meteorological  Handbook  No.  1 specifications  (formerly  Circular  N),  "peak  gust 
data  are  recorded  only  at  stations  with  continuous  instantaneous  wind-speed  recorders." 

2.  Bivariate  percentage  frequency  tabulations : Derived  from  hourly  observations,  these  tabulations  are  a 
percentage  frequency  of  wind  directions  to  if  compass  points  and  calm  by  wind  speeds  (knots)  in  increments 
of  Beaufort  classifications.  Percentages  are  shown  by  both  directions  and  speed,  and  in  addition  the  mean 
wind  speed  is  given  for  each  direction. 

A separate  category  is  provided  on  the  form  for  variable  winds,  which  are  reported  in  some  data  sources. 

In  these  data  where  light  end  variable  winds  are  reported  with  no  directions  but  with  speeds  given,  the 
speeds  will  be  summarized  in  the  appropriate  groups  opposite  the  column  headed  VRBL. 

a.  Three  tables  are  prepared  for  ALL  WEATHER  surface  vinds,  all  years  combined,  by:  (l)  Annual  - all 
hours  combined,  (2)  By  month  - all  hours  combined,  and  (3)  By  month  - by  standard  3-hour  groups. 

b.  A separate  annual  table  is  also  presented  for  surface  winds  meeting  INSTRUMENT  CLASS  conditions  as 
follovs:  Ceiling  200  through  liOO  feet  inclusive  vith  visibility  equal  to  or  greater  than  l/2  mile, 
and/or  visibility  l/2  through  2-1/2  miles  inclusive  with  ceiling  equal  to  or  greater  than  200  feet. 

NOTE:  A percentage  frequency  of  ".0"  in  these  tables  represents  one  or  more  occurrences  amounting  to 
less  than  ".05"  percent. 
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w 

1.1 

1.1 

.9 

WNW 

• 6 

.7 

.4 

NW 

.8 

1.1 

.8 

NNW 

1.0 

1.1 

.9 

VAABl 

CALM 

4-6  7-  10  11  - 16  17  - 21  22  - 27  21  -33  34  - 40  41  - 47  4t  . SS 


20.1  26. 6 20.5  4.8  I .6  I .1 


% 

MEAN 

WIND 

SPEED 

7.7 

5.8 

5.5 

5.6 

6.2 

! 6.0 

3.4 

” .4 

5.3 

4.8 

3,3 

i 4.8 

5.0 

5.1 

4.6 

5.3 

9.3 

5.8 

5.0 

6.6 

4.6 

7.1 

3.1 

6.6 

3.4 

5.7 

1.8 

5.7 

3.2 

6.3 

3.4 

6,0 

25. 1 

100.6 

4.3 

TOTAL  NUMIE*  OP  OUEUVATIOhS 


17972 


DATA  PRCCESSIi-G  3RA: CH 

etac/usaf  SURFACE  WINDS 

AIR  weather  SERVICE/MAC  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 

DIRECTION  AND  SPEED 
{FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

13806  FORT  CAMPBELL  KY/CAMPBELL  AAF  43-45,50-72  OCT 


ALL 

NOUS* 


STATION  STATION  NANI 

ALL  WEATHER 

cuss 


TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  18818 


USAF6TAC  ^ 0-8-5  (0L  A)  privicxjs  coitions  of  this  form  as*  oesoim 


<£ 

1 

T. 

C 

t 

c 


DATA  PROCESS!  G ■jk  >'Ch 

ETAC/USaF  SURFACE  WINDS 

AIR  .-/EATHtR  SERVICE/ ‘.AC  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 

DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

13806  FuRT  CAMPBELL  KY/CAKPBELL  AAF  43-^44/50-72  jOV 

STATION  17  AT  10*1  KAMI  TUtt  " IWitTPC 

ALL  WEATHER ALL 

CUM  " NMIRIILIT.) 


5 

\ 

i 

i 

j 

i 

i 

! 

i 

i 

f 


O lu  <1 


A T A P '<  i.  C c S S i j rr‘  6 r 

tac/usaf  SURFACE  WINDS 

IR  ^6AT'-gR  Sr.-.VICXAC  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 

DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

13306  F-RT  CA.'PSsLL  KY/CAHPEELL  AAF  43-44,50-72  jS C 


ALL 

HOURS  (L.S  T.) 


STATION  STATION  KANE 

ALL  WFATHER 

cuss 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1-3 

4-6 

7-10 

11  - 16 

17-21 

22  - 27 

21  • 33 

34-40 

41  -47 

4*-J5 

>st 

% 

MEAN 

WIND 

SPEED 

N 

1.2 

2.7 

2.5 

.9 

.1 

• 0 

7.5 

6.6 

NNE 

.6 

1.4 

1.4 

.4 

.c 

3.9 

6.7 

NE 

.6 

1.4 

l.C 

.2 

.0 

.0 

3.2 

6.2 

ENE 

.7 

1.1 

.9 

.2 

.0 

.0 

♦ c 

2.9 

■EBBI 

E 

1.4 

1.9 

1.4 

.3 

t V 

5.0 

5.6 

ESE 

.8 

1.7 

1.0 

.2 

.0 

3.7 

5.7 

SE 

• c 

2.C 

1.3 

.4 

.1 

.0 

4.6 

6.4 

SSE 

.7 

1.9 

1.7 

1-.0 

.1 

.0 

5.4 

7.7 

$ 

1.4 

3.2 

3.6 

2.C 

.3 

.0 

.c 

10.0 

7.8 

ssw 

.9 

1.6 

2.3 

1.8 

,2 

.1 

6.8 

8.6 

sw 

» i 

1.6 

2.2 

1.3 

.3 

• i 

.0 

.0 

6.2 

6.8 

wsw 

.6 

i • 4 

1.3 

1.2 

.2 

.0 

.0 

5,3 

6.6 

w 

C 

• / 

1.5 

2.0 

1.1 

.2 

.0 

• 0 

5.7 

7.9 

WNW 

• 6 

1.2 

1.4 

• 8 

.2 

.1 

.0 

.0 

4.3 

8.3 

NW 

.7 

1.9 

2.4 

1.2 

• 3 

.0 

6.6 

8.2 

NNW 

.? 

1.9 

2.4 

1.0 

.i 

6.2 

7.6 

VARBL 

CALM 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

it. 9 

13.5 

28. 2 

29.5 

14.2 

2.1 

.5 

.1 

.0 

100.0 

6 < 6 

TOTAL  NUMBER  OF  OISEItVATIONS  1848 


USAFETAC  0-8-5  |0L  A)  PREVIOUS  EOlTlONj  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


D/iTA  FRCCeSoIf-G  ORA  Ch 
ETAC/USAF 

AIR  weather  servics/.-:ac 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 


13Q06 


FuRT  CAKPcELL  KY/CAKPBELL  AAF 


44-45/51-72 


ALL  V- FATHER 

cuts 


0000-0200 
NOUM  (L.S.T.) 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1 .3 

4-6 

7.  10 

II  - 16 

N 

i.i 

3.4 

3.3 

1.5 

NNE 

• 6 

1.5 

2.1 

.5 

NE 

.7 

1.0 

.6 

.3 

ENE 

l.C 

1.0 

.6 

.0 

E 

1.2 

2.3 

.9 

.2 

ESE 

.6 

1.0 

.5 

.1 

SE 

.7 

1.5 

1.4 

.5 

SSE 

1.2 

1.3 

1.4 

.6 

S 

1.5 

2,4 

2.9 

1.5 

SSW 

1.2 

l.Q 

2.3 

1.3 

SW 

• 5 

1.4 

1.8 

1.2 

wsw 

.5 

.7 

.8 

.4 

w 

1.1 

1..5 

1.3 

1.0 

WNW 

.6 

.8 

1.0 

. .13 

NW 

1.0 

1.6 

2.5 

2.4 

NNW 

1.0 

1.5 

2.0 

1*6 

VAtll 

CALM 

"X' 

''X'" 

11-14  17-  21  22  - 27  2*  • 33  34  - 40  41  -47  4S  - SJ 


14.61  25.31  25.41  13.91  2 . 2 I 


TOTAL  NUMtEJt  OF  OtSHVATIOKS 


10  0/0  1 6, 


USAFETAC  0»8*5  (OL»A)  putvious  ioitions  of  this  form  art  oesoim 


DATA  PKGC5SS;" 0 54/  Ch 
ETAC/USAF 

AIR  WEATI-gR  SERVIC~/::AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 


13806  F.'jRT  C.VPSELL  KY/CAMPSELL  AAF 


44-45/51-72 


ALL  ‘/.FATHER 

CUM 


0300-0500 

noun  <l»  t.) 


G 

! c 

! c 

; c 

i • 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


USAF6TAC  *?***  0-8*5  (OL*A)  previous  iditio'U  of  this  form  a*i  otsoiw 

AA  64 


6.1 

6.0  i 


16.6 


100.0 


V. 

1 

c 

c 

c 

c 


6TAC/USAF 

AIR  WEATHER  SERVICE/'IAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 


13SC6 


FLRT  C Arr SELL  KY/CAHPoSLL  AAF 

irAT)^a  jjjjjj 


*4-45,51-72 


j AN 


ALL  ,s  FATHER 


0600-0800 
HOV»»  <L.».».) 


USAFETAC  0*8*5  (0L*A)  mivious  ioiiions  o*  this  iov»  a«  wsowi 

M 


DATA  PRLCFSi ! -G  r RA  .Cr 
ETAC/LSAF 

AIR  WEATHER  SERVICE/  'AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 


13806 

STATION 


Ft,RT  CA/RjELL  KY/CAHPbELL  4AF 

STATION  MAM  t 


44-45*51-72 


ALL  ..FATHER 

CUSS 


0900-1100 

HOWSS  (L.S.T.) 


SPEED 

(KNT5) 

DIR. 

1 .3 

4 - 6 

7 - 10 

11  • 16 

N 

.7 

2.0 

3.8 

1.7 

NNE 

.6 

1.5 

1.6 

.7 

NE 

.6 

1.0 

1.4 

• 3 

ENE 

c 

f 

1.5 

1.2 

• 5 

E 

1.1 

2.3 

1.4 

.3 

E$E 

• 7 

1.5 

1.4 

.1 

SE 

.5 

1.8 

1.5 

.5 

SSE 

.5 

1.7 

2.6 

.9 

S 

.9 

2.6 

3,6 

2.8 

ssw 

.9 

1.6 

3.2 

2.6 

sw 

.1 

.6 

3.2 

2.3 

wsw 

.3 

1.1 

2.0 

1.4 

w 

.6 

2.3 

1.9 

1.4 

WNW 

.3 

1.5 

1.7 

1.8 

NW  _ 

.4 

1.6 

2.4 

1.9 

nnw 

. .4 

1.8 

3.1 

1.9 

._VARU 

cmm  Px 

>><r' 

"x"' 

7-10  It  - 16  17  * 21  22  - 27  2f  • 33  34  - 40  41  -47  41  -55  >55 


9 > 8 1 26.4  36. lL  21.1  3.0 


USAFETAC  *°*M  0-8-5  (OL-A)  previous  editions  of  this  form  am  obsolete 


loo.o I 


TOTAt  NUMtER  Of  OIStRVATIONS 


' -I  »-  j rr^n  •< 


{ 

1 

f 


( 


DATA  PRuCeSil  6 C r 
ETAC/USAF 

AIR  ‘•T.ATHER  SFRVICc/'-aC  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 

DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 

* 

j 


138C6 


r.RT  CAt-  PiSLL  KY/C AMPBELL  AAF 


44-45>  5 1-72 


ALL  aEATr’ER 


1200-1400 


( 

1 

( 


( 


DATA  PRC.CsSil:'--  n<*c>  Cr 

ETAC/LS«F  SURFACE  WINDS 

AIR  WEATtSR  SERvIC"/  AC  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 

DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

138C6  F.-RT  CA,vR3ELL  KY/CAmPDELL  AAF  4A-45>51-72 JAN 

STATMN  STATION  KAMI  YURI  MONTH 

1500-1700 

HOURS  (L.S.T.) 


ALL  rtgATKSR 

cuss 


( 


( 

( 

( 

( 

( 

c 

r 

c 

c 

l 

i r 


TOTAL  NUMIER  OF  06SEKVATI0NS 


2217 


USAFETAC  ^ ^ 0*8 *S  (OL-A)  pkc/ious  coitions  of  this  form  arc  obsolete 


p-.gcggg* 


l 

I 


r 


USAFETAC  *°***  0*8*5  (OL*A)  ratvious  coitions  of  this  io*m  a*£  oisoiiti 


13806 


STATION 


F'IKT  CA^fSLL  KY/CAHP&ELL  AAF 


STATION  NANS 


»LL  viSATHER 

CUM 


AN 


MONTH 

2100-2300 

HO VM  (L  S.T.) 


SFEED 

(KNTS) 

DIR. 

1 -3 

4-6 

7-  10 

11  - 16 

N 

1.5 

2.5 

3.4 

1.0 

nne  j 

1.3 

1.6 

2 . j 

.8 

NE 

1.0 

1.6 

• £ 

.2 

ENE 

.6 

1.3 

1.0 

.1 

E 1 

.7 

1.9 

.6 

.1 

ESE 

.7 

1.4 

.7 

a 

SE 

1.0 

1.5 

1.4 

".3 

SSE 

1.1 

2.3 

1.4 

.7 

S 

1.4 

2.3 

3.3 

2.1 

S5W 

l.C 

1.4 

1.2 

1.1 

sw 

.2 

1.7 

1.7 

1.1 

wsw 

.4 

K 

• s 

1.0 

.5 

w 

/T. 

• 6 

.7 

WNW 

«.  ( 

.8 

1.5 

.7 

NW 

.9 

1.4 

1.7 

1.7 

NNW 

.7 

1.4 

2.4 

1.9 

VAMl 

. .. 

CALM 

X' 

'X' 

7-10  11.16  17-21  22  • 27  28  - 33  34-40  41  -47  48  -55 


25.41  13,11  2 , 9 1 * 7 1 


100.01  6.2 


TOTAL  NUMftbft  OF  OISERVAT'ONS 


DATA  PROCESS  I G lip  \ CK 
ETAC/USAF 

AIR  ;<iE ATn'gR  SE RVICS/  lAC 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

SURFACE  WINDS 

13P06  FjRT  CA.-.PjELL 

XY/C.AMPBELl  AAF  44-45>51-72 

F£B 

STATION 

STATION  NANS 

ALL  aSaTHE R 

cuss 

TUBS 

MONTH 

0300-0500 

NOUNS  (I.S.T.) 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  2020 


USAFETAC 


FORM 


0*8*5  (OL*A)  MIVIOUS  I01TIONS  OF  THIS  FORM  AM  Of  SOCHI 


DATA  PHCCcSS  I G JR.'.  O' 
ETAC/USAF 

AIR  LEATHER  SERVIC-/  'AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 


FijRT  CA<\?bELL  KY/CAMPBELL  AAP 


STATION  NAMt 


44-45,51-72 


ALL  nEATHER 

CUSS 


FI 


MONTH 

0600-0800 
NOUil  (l.l.T.) 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1 • 3 

4-6 

7*  10 

n * is 

N 

1.2 

2.9 

2.6 

1.4 

NNE 

1.0 

2.0 

1.7 

. 5 

NE 

.7 

1.7 

1 • 6 

.3 

ENE 

. 6 

1.5 

1.6 

.2 

E 

1.2 

2.0 

1.6 

♦ 4 

ESE 

1.” 

1.2 

1.3 

.3 

SE 

. 6 

2.4 

1.7 

.3 

SSE 

• V 

1.1 

2.3 

.7 

S 

1.9 

2.7 

1.8 

1.7 

ssw 

l.l 

2.0 

1.5 

1.1 

sw 

.(3 

.9 

1.3 

1.0 

wsw 

.5 

.8 

.6 

.8 

w 

.7 

1.4 

1.4 

.8 

WNW 

• c 

1.4 

1.1 

.5 

NW 

l.C 

1.6 

1.9 

1.0 

NNW 

.8 

1.9 

2.5 

1.5 

vaml  ! 

CALM  "><r 

"x" 

27.61  26.91  12.81  2.91  .61  . 0 1 


% 

MEAN 

WIND 

SPEED 

3.5 

7.2 

5.1 

6.3 

4.7 

6.8 

4.2 

6.0 

5.4 

6.4 

4.2 

5.8 

5.3 

6.2 

5.0 

7.7 

8.4 

7.2 

6.2 

8.0 

4.4 

8.4 

2.9 

8.4 

4.8 

8.3 

4.1 

7.5 

5.9 

8.3 

7.3 

8.9 

13.5 

100.0 

6.4 

TOTAL  NUMftER  OF  OISERVATIONS 


USAFETAC  _ 0*8*5  (OL*A)  wlvious  editions  of  this  foum  ah  OFiOuit 


sassssasasa" 


C DATA  PRLC<*  SS I ,-C-  ■■  Ck 

1 etac/lsaf  SURFACE  WINDS  i 

AIR  aEAT-ER  SERVICE/  <A(.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND  I 

' DIRECTION  AND  SPEED 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


c 

1 

t 

{ 

( 


DATA  PROCESS  Inf.  HRA..CH 

etac/usaf  SURFACE  WINDS 

AIR  WEATHER  SERVICS/KAC  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 

DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

13806  FORT  CAMPBELL  KY/CAHPBELL  AAF  44-45..51-72 FEB 

STATION  STATION  KAMI  _ TEARS  ” “ MONTN 

ALL  WEATHER 1500-1700 

CLASS  HOURS  ( L.S.T.  ) 


C 


( 

( 

( 

( 

( 

( 

' ( 

. f 

5 

C 

; C 

i 

c 


TOTAl  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  2017 


I 


f 


USAFETAC  ^ 0«8«5  (OL-A)  pstvious  iditions  of  this  form  ari  otsourt 


DATA  PRcCcSS  i ’(i  6ivi,  O. 

ETAC/DSAF  SURFACE  WINDS 

AIR  V'EA  i wgR  SE!>WICa/-.AC  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WiND 

DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

13806  p/.RT  CA-PtcLL  KY/C AMPbELL  AAF  44-45,51-72  CEB 

STATION  STATION  NAME  II ASS  NONTN 

all  WEATHER  1300-2000 

CUM  HOURS  (L.S.T.) 


TOTAL  NUMIEft  OF  OISfIVATIONS 


mi 


USAFETAC  ^ 0»8«5  (OL-A)  putvious  (ditions  of  this  form  ari  oewxm 


4, 


FOFT  CA.'PrtSLL  KY/CArtPbELL  A.4F 


STATION  NAME 


ALL  WEATHER 


2100-2300 

MOUtS  (LIT.) 


SPEED 

(KNT5) 

DIR. 

1 -3 

4 - 6 

7-  10 

N 

1.6 

3.5 

3.0 

NNE 

1.1 

1.9 

1 * 0 

NE 

l.j 

2.3 

1.4 

ENE 

1.2 

1.4 

.5 

E 

1.4 

2.3 

1.9 

E5E 

• > 

1.2 

.4 

SE 

.7 

1.4 

1.4 

SSE 

* 4 

1.0 

1.6 

$ 

1.0 

2.9 

2.6 

ssw 

1.0 

1.5 

1.8 

sw 

1.2 

1.3 

2.0 

wsw 

• c 

.7 

1.0 

w 

1.2 

1.0 

• 6 

WNW 

• t 

1.4 

1.0 

NW 

.7 

1.9 

2.1 

NNW 

1.2 

1.7 

2.2 

VARIl 

CALM 

vr 

11  - 16  17  - 21  22  - 27  21  - 33  34  - 40  41  - 47  4«  - 35 


|i  16. ll  27.61  25.21  1 1 . 3\  ?.3i 


100. Ql  5.9 


TOTAL  NUM»U  OF  OSSMVATION5 


DATA  PRuCcSS  i .>•>  Cr 
ETAC/t'SAF 

AIR  WEATHER  SERVICE/ iAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 


13SQ6  FJRT  C A . ■ P }ELL  KY/CAMPaELL  AAF 


44-45,51-72 


^ L L EATH£R 

CUM 


000U-0200 

HOURS  (L.S.T.) 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1 • 3 

4-6 

7 • 10 

11  * 16 

17  * 21 

N 

1.2 

2.5 

2.3 

.9 

.1 

NNE 

1*0 

1*5 

1.3 

.6 

. j 

NE 

.3 

1.6 

1.3 

.5 

ENE 

.5 

1.4 

1.0 

.2 

E 

1.0 

1*8 

1.0 

.2 

.1 

ESE 

• «; 

1.2 

• 3 

.5 

.0 

SE 

.8 

1.9 

1.6 

*6| 

SSE 

1.2 

1.9 

1.0 

.7 

.0 

S 

1.2 

3.5 

3.2 

1.7 

.2 

ssw 

1.3 

1.7 

.9 

1.1 

.5 

sw 

.7 

i • 4 

l.S 

1.3 

• 3 

WSW  ||  4 t 

.5 

1.0 

.6 

.3 

w 

1.2 

1.4 

1.1 

l.u 

.1 

WNW 

l.C 

*.0 

1.1 

.6 

* 4 

NW 

.9 

1.7 

2.2 

.9 

.3 

NNW 

.9 

1.3 

1.7 

.6 

.1 

VARBL  | 

CAIM  I'X" 

sxT 

><r  ~><r 

Jj lOI 


26.61  23.51  11.91  2.6|  .7| 


% 

MEAN 

WIND 

SPEED 

7.0 

6.3 

4.5 

7.0 

4.2 

6.7 

3.1 

6.5 

4.1 

5.3 

3.3 

6.5 

5.0 

6.6 

4.9 

6.4 

10.4 

7.4 

5.7 

3.1 

5.5 

8.5 

3.7 

9.4 

4 , S 

7.3 

4.2 

8.1 

5.0 

8.1 

4.7 

7.8 

16.9 

120.0 

6.0 

TOTAl  NUMIEK  OF  OISE1VATIONS 


USAFETAC  *°*M  0*8*5  (OL*A)  previous  editions  of  this  form  are  ossotCTE 

AH  64 


DATA  PTlCSSSI'  C <.!\6  Ch 
ETAC/U>AF 

AIR  WEATi-SR  SEPvICF/  'AC  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 

DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 


13606  F ,RT  CA,  ?l5LL  KY/CAMPBSLL  AAF 4A-^5>51-72 

STATION  STATION  NAME  TCAM 


AR 

MONTN 


pLL  athsr 

cuss  * 


0300-0500 

HOURS  (L.S.T.) 


TOTAL  NUMIEft  Of  O NERVATIONS 


2221 


USAFETAC  0-8»5  (OL-A)  prcviOuj  ioitions  of  this  form  ar£  ohoutc 


*•»*'?** 


aLL  '/ic.ATrSR 

CLAM 


0600-0900 

HOURS  O.f.T.1 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1 *3 

4-6 

7-10 

11  - 16 

N 

. § 

1.7 

1.7 

1.0 

NNE 

.7 

1.2 

1.4 

.7 

NE 

.6 

1.6 

1.7 

.6 

ENE 

♦ V 

1.4 

1.3 

.8 

E 

1.2 

1.9 

1.8 

.6 

ESE 

.7 

1.9 

1.1 

.7 

SE 

.7 

2.5 

1.5 

• 4 

SSE 

l.C 

1.9 

2.3 

.5 

S 

1.1 

2.5 

3.4 

1.5 

SSW 

.9 

2.0 

1.7 

1.7 

sw 

• 6 

1.5 

1.9 

1.3 

wsw 

.9 

1.1 

1.5 

1.3 

w 

• 0 

1.3 

1.3 

1.3 

WNW 

.4 

1.3 

2.  :• 

.7 

NW 

.6 

1.5 

1.9 

1.2 

NNW 

.6 

1.5 

2.3 

1.2 

VAWL 

CALM 

7-  10  11  - 16  17  - 21  22  - 27  26-33  34-40  41  -47  48  -55  >56 


29.3|  15.4|  3»4| 


% 

MEAN 

WIND 

SPEED 

5.5 

7.6 

4.0 

7.1 

4.5 

7.2 

4.1 

7.6 

5.6 

6.5 

4.4 

6.3 

5.2 

6.1 

5 . S 

6.5 

9.1 

7.5 

7.0 

9.2 

6.2 

9.6 

5.0 

3.3 

5.9 

9.2 

5.0 

3.9 

5.8 

9.9 

5.7 

9.3 

11.5 

100.0 

7.0 

TOTAL  NUMIEI  OF  O IS  FIXATIONS 


USAFETAC  0*8*5  (OL-A)  mcvious  ioiiions  of  tmij  ro»M  a*c  oesocn 


SURFACE  WINDS 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


13806 

R.P-T  CAXELL  KY/C AMPoELL  AAF  44-45,31-72 

,AR 

•TATION 

STATION  NAME 

ALL  c, FATHER 

TSAIS 

MONTH 

1200-1400 

cuss 

HOURS  (LIT.) 

CONDITIO? 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1 *3 

D 

7 * 10 

11  • 16 

17*21 

22  * 27 

21*33 

34  • 49 

41  -47 

49-33 

>34 

B 

MEAN 

WIND 

SPEED 

H 

.6 

■HH 

■ou 

1.3 

.? 

7.7 

8.2 

.3 

1.2 

1.4 

.6 

.1 

— , 

in gg 

7.8 

—El 

.9 

.9 

MBA 

a 

■ 

ns 

— m 

— 

.8 

1.2 

s 

—0 

.0 

2.6 

7X 

• 7 

1.7 

1.9 

1.0 

5.3 

—n 

.2 

1.1 

1.4 

.7 

. i 

3.5 

nn 

SE 

7 
m — ' 

.9 

my 

.7 

.2 

3.5 

■Elfil 

SSE 

.3 

• c 

i tm 

1.7 

.1 

.0 

.1 

ma 

10.0  1 

$ 

.3 

1.3 

MBB 

3.6 

ns 

.2 

ns 

n— 

.2 

.7 

mm 

WH 

ns 

.3 

8.2 

12.3 

.3 

1.1 

2,1 

ns 

.9 

.3 

ns 

,0 

8.2 

11.9 

.1 

—a 

. 3.1 

nn 

ns 

.5 

n 

■on 

■uni 

.4 

no 

—a 

ns 

.9 

.3 

.i 

.1 

ns 

■ns 

.3 

.7 

ns 

nn 

.4 

*L 

in— 

■— i 

.3 

1.7 

2.9 

2.6 

• 2 

— 

mao 

9.9 

.4 

1.5 

tmm 

ns 

• 5 

— n 

ns 

■QH 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1.7 

■Hi 

5.1 

18.8 

35.2 

30.3 

(lLL 

2.01 



1_L 

liras 

if) 

TOTAL  NUMIER  OF  OISMVATIONS 


USAFETAC  0*8*5  (OL*A)  previous  coitions  of  this  form  are  obsolete 

AIL  64 


M . ~ L 


DATA  PFlCcS' i 0 - , > 

ETAC/USAF 

AIR  WEATHER  SEP VICf-/  '‘AC 


|SSssf.*a 


ILL  WPATHgR 


1500-1700 

HOUit  (l  *.T.) 


SPEED 

(KNT5) 

DIR. 

1 -3 

4-  6 

7-  10 

11  - !6 

N 

1.9 

3 . 3 

1.5 

NNE 

.6 

1.4 

1.7 

1.0 

NE 

.4 

.8 

.9 

.5 

ENE 

.1 

1.9 

.9 

.2 

E 

.7 

1.9 

1.8 

.9 

ESE 

.<i 

.8 

1.4 

.3 

SE 

.4 

.8 

1.4 

1.0 

SSE 

.1 

.7 

1 #5 

1,0 

S 

.4 

1.2 

3.2 

3.5 

ssw 

.2 

.9 

2.2 

3.2 

sw 

.1 

.6 

2.4 

2.6 

wsw 

,2 

1.1 

2.6 

2.4 

w 

.5 

1.4 

3 • n 

2.7 

WNW 

.3 

1.3 

2.2 

2.0 

NW 

•1.7 

3.1 

1.5 

NNW 

.6 

2.7 

3.9 

2.C 

VARH 

CAIM 

'Nx/ 

7-10  11  - !«  17-  21  22  - 27  21  - 39  34-40  41  - 47  4«  - 53 


6.51  21.31  35.71  26.41  5.71  1 . 9 1 


2.3 

100.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


DATA  PR^CESi 1 1 .1*  Cm 

etac/usaf 

AIR  WEATHER  SERVICE/'  AC 


SURFACE  WINDS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


138C6  FiRT  CA-^ofcLu  KY/CAHPPELL  AAF 


44~45.»  51-72 


ALL  EA'i'rtelC 

CUM 


7 - 10  11  - 16  17  -21  22  - 27  28  - 33  I 34  -40  41  - 47  48  - 35 


N 

i 1 . L* 

3.0 

3 • 1> 

1.4 

NNE 

-v 

2.  J 

1 • 1 

.5 

NL 

.5 

1.5 

1.2 

.7 

ENE 

1.1 

1.3 

.6 

.3 

E 

2 . C 

2.6 

1.4 

.5 

ESE 

. 5 

1.1 

1.3 

.5 

SE 

.4 

1.3 

I 1.4 

.7 

SSE 

> A 

i . 7 

2.0 

.9 

S 

.6 

2.7 

3.3 

2 • 0 

ssw 

.6 

1,5 

2.2 

1.7 

sw 

.5 

1.2 

1.4 

.8 

wsw 

1.1 

1.7 

1 • 4 

.9 

w 

1.4 

2.5 

1.9 

1.2 

WNW 

• 5 

1.2 

1.1 

.4 

NW 

1.2 

2.3 

i.e 

l.C 

NNW 

(> 

. - 

1.6 

2.3 

1.2 

VARBL 

CAtM 

'X" 

15.31  29.01  27.91  14.81 


U?00-2000 

HOURS  (L  S T.) 


100.0  I 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


USAFETAC  rotM  0-8-5  (OL-A)  pmviovs  editions  of  this  form  ari  oe sole n 

JUl  64 


Ff.'RT  CA/^BELL  KY/CAHPSSLL  AAr 


STATION  NAME 


aLL  WEATllcR 

cuss 


2100-2300 

HOURS  U S.T. ) 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1 • 3 

4-6 

7.  10 

11  • 16 

N 

1.3 

2.4 

2.3 

1.0 

NNE 

1.4 

2.0 

1.1 

.7 

NE 

1.2 

2.3 

.9 

.4 

ENE 

.2 

1.6 

1.6 

.1 

E 

.9 

2.2 

1.5 

.2 

ESE 

.6 

1.7 

l.C 

.5 

SE 

.3 

1.5 

1.9 

.4 

SSE 

• i 

1.9 

1.9 

.7 

S 

1.2 

4.4 

3.0 

1.6 

ssw 

.7 

1.4 

1.8 

1.6 

sw 

• iJ 

1.3 

1.7 

.5 

wsw 

• 6 

.9 

1.0 

.5 

w 

• V 

1.2 

1.1 

1.1 

WNW 

.9 

.7 

• c* 

.3 

NW 

K 

• -/ 

1.6 

1.7 

1.3 

NNW 

1.2 

1.5 

1.9 

• {/ 

VARBL 

CALM 

■N<r 

'X' 

20 « 6 I 2 6 1. 5 I 11,71  2 , 6 I >91  »cl 


100,01  6.; 


TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 


USAFETAC  0*8»5  (OL-A)  previous  ioiiions  of  »hi$  >o*m  aju  otsoitu 


FvftT  CA.PbcLL  KY/CAMPficLL  AAF 


STATION  MANS 


ALL  WEATHER 

cuts 


0000-0200 
HOUM  (Ll.T. ) 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1 O 

4-6 

7 ■ 10 

11  • 16 

N 

1.2 

1.7 

1 • 5 

.7 

NNE 

• V 

1.7 

1.1 

.3 

NE 

1.5 

1.6 

1.1 

.2 

ENB 

• 6 

1.0 

.9 

.2 

E 

1.6 

1 • 0 

1.3 

.3 

ESE 

1.1 

2.0 

♦ 3 

.2 

SE 

1.2 

2.0 

1*3 

« 3 

SSE 

« y 

2.5 

1.5 

.8 

S 

1.6 

4.C 

4.2 

1.6 

ssw 

1.2 

1.5 

1 • 6 

1.4 

sw 

1.0 

1.4 

1.7 

1.1 

wsw 

.7 

1.2 

1.3 

.6 

w 

.9 

1.2 

1.2 

.8 

WNW 

.7 

1.1 

.6 

.5 

NW 

• 5 

1.2 

1.8 

.8 

NNW 

i.i 

1.0 

1.3 

• 4 

VARU 

CALM 

XT^ 

Z7.0I  23.7  10.41  1 . 5 I 


100. 0|  5.5 


TOTAl  NUMIEK  Of  OISEUVATIONS 


USAFETAC  f0*M  0*8*5  (OL*A)  riuvious  ioitiom  ommis  fo.m  am  o»sout( 

/Ul  64 


DATA  PR.lCeSSJ  *'  Cr 

ETAC/OSAF 

AH  weather  SERVICE /MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 


F..RT  CAr.PbElL  KY/CAMPbELl  AAF 


STATION  MAM C 


44-45..50-72 


«LL  wg  A Trie  ft 

CUM 


0300-0500 

HOUM  IL.I.T.) 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1 • 3 

4-6 

7-10 

11  • 16 

N 

i . 9 

1.6 

1.6 

.4 

NNE 

.7 

1.7 

1.1 

.5 

NE 

• - 

1.4 

.9 

.2 

ENE 

.9 

1.2 

1.1 

.3 

E 

1.7 

1.9 

1.3 

• » 

ESE 

1.5 

1.7 

.6 

.2 

SE 

1.4 

2.1 

1.5 

.2 

SSE 

1.2 

2.4 

1.7 

• 6 

S 

1.7 

5.0 

2 . S 

1.2 

ssw 

.7 

1.6 

2.9 

1.4 

sw 

.3 

1.4 

2.3 

1.3 

wsw 

.7 

1.1 

1 • 0 

« 6 

w 

1.1 

1.1 

1.0 

.5 

WNW 

1.2 

.8 

.5 

.4 

NW 

.7 

1.3 

1 »6 

.6 

NNW 

.9 

1.1 

1.4 

.3 

VARBL 

CALM 

16.01  27.81  23.51  9 - 6 I 


TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS 


USAFETAC  . 0-3*5  (OL*A)  mevious  eoinonj  Of  this  fo cm  aae  ocsoleti 


DATA  PROCESS  I r,  b:\  . ,<> 
ETAC/US AF 

AIR  /'ErtTHfiR  SERVICE/  "AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


13806 


Fu'RT  CA  PcELL  KY/CAMP&EIL  AAF 


44-45,50-72 


SURFACE  WINDS 


APR 


STATION  NANI 


ALL  WEATHER 


0600-0800 


/ 


DATA  PRwCcSal  Cr. 

ETAC/LSAF  SURFACE  WINDS 

AIR  ‘/'SATHgR  S5RVICi-:/')AC  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 

DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

139C6  F-jRT  CArtPbELl  KY/CAP.PSELL  AAF  44-45, 50-72 APR 

aTATION  ATATlON  NAME  TEAM  MONTH 

ALL  r.SATHSR 7800-1100 

CUM  HOUR*  (L.S.T. ) 


CONDITION 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1 - 3 

4-6 

7-10 

11  - 16 

17-21 

22  - 27 

28-33 

34-40 

41  - 47 

48  - 55 

>56 

% 

MEAN 

WIND 

SPEED 

N 

.6 

2 • i 

2.3 

.9 

.i 

.1 

v)  • 1 

7.7 

NNE 

• 1 

1.0 

1.7 

.7 

.1 

3.7 

3.8 

NE 

.1 

1.5 

2*  Y 

.3 

4.0 

7.4 

ENE 

.2 

.7 

1.1 

.5 

2.5 

7.9 

E 

.6 

1.8 

2.4 

.6 

.c 

5.6 

7.5 

ESE 

.5 

1.3 

1.6 

.4 

.0 

• 0 

3.8 

7.2 

SE 

.4 

1.2 

1.5 

• 6 

.1 

• 0 

3.8 

7.6 

SSE 

• -> 

1.8 

2.S 

i.i 

.1 

.0 

6.3 

8.4 

S 

*6 

1.8 

4.4 

3.5 

.3 

.1 

10.7 

9.7 

ssw 

.3 

1.1 

3.7 

4.0 

.9 

.2 

10.2 

11.4 

sw 

.1 

.5 

3.6 

3.9 

• 9 

.5 

9.4 

12.2 

wsw 

.3 

1.0 

3.1 

2.7 

.9 

• 4 

8.5 

11.3 

w 

.5 

1.4 

2.3 

1.7 

.6 

.i 

6.5 

10.0 

WNW 

.3 

1.3 

1.5 

1.2 

.6 

5.4 

9.7 

NW 

.3 

1.1 

1*8 

1.9 

.5 

.0 

5.6 

_10,1. 

NNW 

.4 

1.1 

2.6 

1.8 

.2 

.0 

• 0 

6.1 

9.6 

VARBL 

CALM 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 

X 

X 

X 

X 

1.5 

5.6 

20.8 

38.7 

26.2 

— g.T  L 

LlL 

tlL 

K/0.0 

9t&. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


USAFETAC  ^ ^ 0-8-5  (OL-A)  privious  ioitjons  of  this  form  ari  otsottrc 


DATA  P°CCESS Ii'G  JR;-  Cn 

8TAC/LSAF  SURFACE  Y/INDS 

AIR  WEATHER  SER'/IC':/mAC  percentage  frequency  of  wind 

DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

1380&  FtRT  C'VPJgLL  KY/CAMPflELL  AAr 44-45*50-72 APR 

STATION  STATION  NAMK  TEAS*  NONTN 

ALL  >"EATHFR 1200-1400 

CUSS  HOURS  (LS.T.) 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1 - 3 

4-6 

7-10 

11  - 16 

17-21 

22-27 

26-33 

34-40 

41  -47 

46-55 

>Ji 

% 

MEAN 

WIND 

SPEED 

N 

,E 

2.3 

2.6 

1.0 

.0 

6 , 8 

7.5 

NNE 

.4 

1.3 

1.2 

.7 

3.7 

7.7 

NE 

• 4 

1.5 

1.2 

.0 

3.1 

6.0 

ENE 

.5 

1.2 

1.3 

.3 

. 

3 • £ 

6.7 

E 

.6 

2.1 

2.1 

• 6 

5.4 

6.9 

ESE 

• L. 

1 « 5 

1.0 

.4 

3.1 

679“ 

SE 

» 3 

.9 

1.1 

.7 

.2 

.0 

3.2 

8.7 

SSE 

.2 

.9 

1.2 

1.6 

.5 

.1 

4.5 

10.6 

S 

.4 

1.8 

3.5 

3.3 

.6 

.2 

9.9 

10.4 

ssw 

.3 

.8 

2.9 

4.2 

1.0 

.3 

9.5 

11.9 

sw 

.2 

.6 

2.5 

4.7 

1.2 

.5 

9.9 

12.6 

vVSW 

.3 

1.0 

3.0 

2,4 

.8 

.7 

3.3 

11.7 

w 

.5 

1.4 

2.8 

2.2 

.7 

.3 

7.9 

10.7 

WNW 

.1 

1.2 

2.0 

1.4 

.3 

. 1 

5.1 

9.3 

NW 

.3 

1.2 

1.9 

2.4 

.4 

6.3 

10.1 

NNW 

.7 

1.7 

3.1 

2.2 

.2 

7.9 

8.9 

VARIl 

CALM 

X 

X 

X 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

2.1 

6.4 

21.6 

33.4 

28,2 

5.9 

* 

2.4 

100.0 

9.6 

TOTAL  NUM6ER  OP  065ERVATI0N5  2161 


USAFETAC  _ _ 0-8-5  (OL-A)  previous  editions  of  this  form  are  obsolete 


DATA  PkivC^Sa'I  u iK'-t  C! . 
6TAC/USAF 

AID-  WEATHER  SERVIC?/  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 


13806 

STATION 


F.RT  C A !■  .'.scLL  KY/CAi-SPSELL  AAF 

STATION  NAME 


44-45*50-72 

mat 


AAR 

■ONtH 


aLL  ',i=aTH  = S 

tUH 


15CL-1700 

NOUNS  (L.S.T.) 


CONDITION 


TOTAL  NUMIEJt  OF  0»5«VATI0NS  2163 


USAFETAC 


FORM 


0-3»5  (OL-A)  PREVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OSSOUTI 


DATA  P \CCcSSI'  C CH 
ETAC/USaP 

AIP  ‘.'ESTHER  SfefVIC*/  »AC  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 

DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 


i 


13806 

ruRT  CA;.P£ELL  KY/CAI1P6ELL  AAF  44-45,50-72 

APk 

STATION 

STATION  NAME 

TIAU 

MONTH 

c; 

«U  LEATHER 

CLASS 

1 oOC-2000 

HOURS  (L.S  T.» 

OATA  PRi„C  = S.5I.  0 Ch 

STAC/OSAF 

AI^  w'EATHgR  SEP.VICE/MAC 


SURFACE  WINDS 


r 

r 

0 

* 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


13SC6 


FLAT  CAi-PEi-LL  KY/C AiiPbELL  AAr 

STATION  NINE 


44-45*50-72 


uPH 


aLL  ft  tz  ATHeR 


2100-2300 

HOURS  (L.S.T.) 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1 -3 

D 

7 • 10 

11  - 16 

17-21 

22  . 27 

28  • 33 

34.40 

41  -47 

48-55 

>56 

fl 

MEAN 

WIND 

SPEED 

N 

1.7 

mi 

■SI 

.6 

.1 

.0 

HQ 

HQ 

NNE 

1.1 

■ebb 

1.2 

.2 

.1 

im 

HE 

NE 

.6 

HLHJ 

.7 

.4 

mam 

KB 

ENE 

.6 

i.i 

.6 

.0 

HQ 

H3E3 

E 

1..; 

■BE 

1.2 

,4 

.9 

*.8 

HH 

ESE 

1.2 

.5 

mg 

■E 

3.3 

■cm 

SE 

—H 

mi 

■m 

Sh 

5.0 

HQ 

SSE 

xam 

■HH 

2.1 

i.i 

.1 

4.7 
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S 

1.7 

HQ 

3.1 

1.9 

.3 

i wsam 

mm 

ssw 

1.7 

1.7 

2.4 

.9 

.3 

4.9 

7.11 

sw 

i .2 

1.6 

1.3 

■E 
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.0 

5.9 

■BQ 

wsw 

in 

1.1 

1.3 

.9 
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.0 

B B 

3.9 

HB 

w 
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1.2 

1.3 

.8 

.2 

.0 

IHB 

l 7.81 

WNW 

1.0 

.6 

.3 

.1 

.1 
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HB 

NW 

—H 

1.3 

1.3 

• 6 

.1 

.0 

4.0 

KO 

NNW 

KH 

1.7 

.4 

. 1 

.1 

5.0 

H3EHI 

VAR  11 

\mmm 

■■H 

CALM 

X 

X 

X 

X 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

19.3 
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23.2 

23.3 
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Ml 

t± 

130.0 

2jJL 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


USAFETAC  0-8.5  (0L-A)  Mtvious  ioitions  of  this  form  ar*  otsourc 


rij.li 


2163 


'1 


DATA  pa.CSSsI-a  J--  Cr 
PTAC/L'SAF 

AIR  v-EAT  I5R  iEhVICs/  'AC  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 

DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 


13806 


F.PT  CA'.AccLL  XY/CA«Do  = U A/.F 


44-45^51-72 


(-LL  «EAT-5R 


','000-020 


t 


USAFETAC  M ^ 0*8*5  (OL-A)  uttvovs  coitions  o*  this  »o*m  am  otsotcrc 


1 

< 


( 


( 


OATaP^lCcSji  1 ^ ♦ 

ET4C /LSAF  SURFACE  WINDS 

AIR  'Ef.T^FR  SERVIC-A-aC  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 

DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


STATION 


i=,RT  CA.'AjELL  .<V/CAi-jPd<=LL  AAF 

STATION  NANS 


4A-45^5l-7? 

WH 


^LL  .irATncR 

CUM 


AY 

NONTN 

030o-0500 

MUM  (L.I.T.I 


( 


( 

c 

( 

c 

( 

( 

( 

c 

( 

( 


TOTAL  NUMIEK  OF  06SEEVATI0NS 


t 


% 


FORM 
-■  t 64 


0»8«5  (OL«A)  previous  (oitions  of  this  form  are  oesotm 

iif»w  mtm FT'  AT»<  "TT.T 


USAF6TAC 


OATA  PXuCGSS*  ; Cc 
ETAC/LSAF 

AIR  '.GATHER  SERVICE/»iaC  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 

DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 


133CA 

STATION 


F ,RT  0 A ‘ F s e L L KY/CAMPrjELL  A A 44-45,51-72 

STATION  NAME 

aLL  , father 

CUSS 


AY 

MONTH 

Q6(kt-‘J5>;0 

NOUNS  { L.S.T. ) 


TOTAt  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


USAFETAC 


0*8«5  (OL*A)  PREVIOUS  COITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


DATA  P-'LCtiSOI  '•  'mv  Zr. 

FTAC/LSAF 

AIR  <’  £ A T F R Se^YIC-V  AC 


SURFACE  WINDS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


138o6 
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F„,»T  C«'r<;LL  X Y / C A il P c g L L AaF 


STATION  NAME 


44-45,51-72 


ALL  ..FaT-^-R 
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AV 


MONTH 

('SO  <.,-1100 

HOURS  (L.S.T, ) 


SPEED 

(KNTS) 

DiR. 

1 • 3 

4 ■ 6 

7 * 10 

It  • !6 

N 

i.. 

1.6 

2.  . 

.7 

NNE 

, ^ 

1 ft  6 

2.2 

.5 

NE 

.5 

1.6 

• 9 

.2 

ENE 

C 

• S 

1.7 

1.  > 

.4 

E 

1.3 

2.5 

i #6 

.2 
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.7 

1.4 

i.i 

.3 

SE 

ft  -*• 

1.7 

l.L 

.2 

SSE 

. 6 

1.4 

1.7 

.4 

S 

.5 

3.1 

4.5 

2.0 

SSW 

.5 

2.5 

4.6 

2.2 

sw 

.5 

1.9 

4.4 

3.5 

wsw 

.9 

2.2 

4.0 

1.7 

w 

1.3 
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1.4 

WNW 
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.9 

1.4 
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NW 
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1 • 3 

1 • 5 

.7 
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.5 

1.4 

1.4 

.4 
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CALM 
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1.1 

2.5 

2.5 

.5 

.7 

1.4 

1 • 6 

.7 

.5 

1.2 

1.2 

.2 

. 5 

1.7 

* 6 

.2 

1.3 

2.7 

1.4 

.1 

.6 

1,2 

.5 

• V* 

• A 

1.1 

• 6 

.1 

.4 

1.3 

2.3 

.5 

1.1 

2.1 

3 « 3 

2.0 

• 4 

2.4 

3.4 

2.2 

• 'i 

2.4 

4 « 6 

2.5 

.7 

2.0 

2.7 

1.5 

1.2 

2.6 

3.0 

1.5 

.5 

1.6 

1.4 

1.1 

.7 

1.8 
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.7 
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W5W 
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NW 
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.9 
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•TAT  ION 
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44-45,50-72 
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(KNTS) 
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N 
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NNE 
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.9 
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E 
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*7 
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SE 
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NE 

o 
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.3 
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E 
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.6 

.0 

SE 

,i 
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.7 

.0 

SSE 

.7 

1.4 

.9 

.4 

S 

1.7 

3.3 

3.9 

1.2 

ssw 

.9 

2.2 

4.1 

2.5 

$w 

A 

• — 

3.C 

5.2 

2*  *4 

wsw 

l.C 

2.0 

4.3 

1.7 

w 

1.4 

3.3 

3.1 

1.4 

WNW 

.9 

1.8 

2.1 

.8 

NW 

.7 

1.7 

1.2 

.5 

NNW 

.6 

1,6 

1.4 

.5 
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-XT 
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N 
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.7 

.0 

■EBB 
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n 

■BQ 

NE 
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.1 
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no 
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.1 
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E 
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KQ 
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.5 
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.5 

.1 

HQ 
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SE 

.4 
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.5 
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KB 
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,9 

Ski 

,c 
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S 
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3.8 
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.1 

10.4 

■DO 

ssw 
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3.1 

3.9 

1.6 

— 

9.5 

7.7 

sw 

1.2 

ns 

KB 

■m 

n 

.0 

11.5 

8.1 

W5W 

.9 

2.7 

3.4 

1.2 

.i 

.0 

1 9.3 

HQ 

w 
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3,3 

3 . " .9 

• i 

.a 

9.6 

■BH 

WNW 

mmm 

1.7 

l.s  ,8 

.i 

■BO 
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NW 

.3 

1.7 
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.6 

.2 
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1.3 

.3 

.1 

.0 
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SB 
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X 

X 

X 
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X 
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.0 

100.0 

■R 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


USAFETAC 


FORM 


0*8*5  (OL*A)  PRIVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OS  SOI  til 


I 


t 

1 

f 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

f 

( 


OATA  PKCCdSSi  •£  Cn 

5TAC/USAF  SURFACE  WINDS 

AIR  ..'EATMgR  SERVICE/  aC  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 

DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

138C6  F RT  CA-iPiJFLL  i/Y/CAMPsSLL  AAr  44-45,50-72  jLV, 

STATION  STATION  NANI  TUBS  " NONTN 

->LL  ,>gAT4=R 1 dQu-2000 

CUU  KOL II  ( L » T.  f 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


23-72 


i 


t 


USAFETAC  0*9*5  (0L*A)  mivious  ioitiom  of  this  fosm  a«i  ououti 
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r 
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STATION  NANI 


ALL  FATHER 
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Novas  (L  S.T.) 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1 -3 

-4-6 

7.  10 

N 

2 • 6 

1.7 

.7 

NNE 

1.0 

1.1 

1.1 

NS 

.3 

1.3 

.7 

ENE 

.6 

.6 

.5 

E 

1.1 

1.4 

.6 

ESE 

1.1 

.6 

.1 

SE 

.8 

1.5 

.2 

SSE 

1.0 

1.2 

.4 

S 

3. A 

3.7 

1.2 

ssw 

2.1 

2.8 

1.1 

sw 
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2.1 

1.2 

wsw 

.9 

.9 

.9 

w 

1.0 

.8 

.5 
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.6 

.3 

.0 
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.6 

.1 
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.9 

.9 
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fort  Campbell  ky/campsell  aaf 


STATION  MANC 
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M0U4I  ( L.l.T.  > 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1 • 3 

4-6 

7.  10 

N 

2.8 

1.6 

.8 

NNE 

.9 

.7 

.7 

NE 

. A 

1.1 

.7 
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.9 

.6 

.5 

E 

1.4 

1.2 

.6 
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1.1 

.5 

.0 

SE 

1.1 

1.1 

.2 

SSE 

.7 

1.4 

.4 

S 

3.3 

4.0 

.9 

ssw 
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1.0 

5W 
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ALL  WEATHER 


MONTH 

1200-1400 

HOUtt  (LI  T.) 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1 - 3 

D 

7-10 

It  - 16 

17  - 21 

22  - 27 

21-33 

34-40 

41  - 47 
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>56 

B 

MEAN 

WIND 

SPEED 

N 

■M 

■HH 

MBH 

a 

MS 

HW 

NNE 

mSm 

1.6 

1.2 

.5 

4.1 

nm 

NE 

.6 

1.9 

1.4 

.7 

4.6 

■EES 

ENE 

\mm 

1.9 

1.1 
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PART  D CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

This  summary  is  a bivariate  percentage  frequency  distribution  by  classes  of  ceiling  from  zero  to  equal  to  or 
greater  than  20,000  feet  and  as  a separate  class  "no  ceiling",  versus  visibility  in  16  classes  from  zero  to 
equal  to  or  greater  than  10  miles.  Data  are  derived  from  hourly  observations,  and  three  sets  of  tables  are 
presented  as  follows: 

1.  Annual  - all  years  and  all  hours  combined 

2.  By  month  - all  years  and  till  hours  combined 
5.  By  month  - by  standard  3-hour  groups 

Due  to  the  cumulative  nature  of  this  presentation,  it  is  possible  to  determine  the  percentage  frequency  of 
occurrence  for  any  given  limit  of  ceiling  or  visibility  separately,  or  in  combination  of  ceiling  and  visi- 
bility. The  totals  progress  to  the  right  and  downward.  Ceiling  may  be  determined  Independently  by  re- 
ferring to  totals  in  the  extreme  right  band  column.  Also,  visibility  may  be  determined  independently  by 
reference  to  the  horizontal  row  of  totals  at  the  bottom  of  the  page.  The  percentage  frequency  for  which  the 
station  was  meeting  or  exceeding  any  given  set  of  minima  may  be  determined  from  the  figure  at  the  intersection 
of  the  appropriate  ceiling  column  and  visibility  row.  Several  examples  in  the  use  of  these  tables  are  shown 
on  pages  2 and  3 below. 

U.  S.  Weather  Bureau  and  Navy  stations  did  not  report  ceilings  within  the  range  10,000  feet  and  higher  prior  to 
January  1949-  Summaries  prepared  from  data  for  these  stations  using  the  earlier  period  and  data  subsequent 
to  January  1949  will  be  modified  to  limit  ceilings  to  10,000  feet.  Short  periods  of  record  prior  to  1949 
for  these  stations  will  be  eliminated  from  the  summary.  For  Air  Force  stations,  the  "no  ceiling"  category 
includes  clear  and  scattered  conditions,  and  ceilings  above  20,000  feet  for  period  through  June  1948, 

Beginning  in  July  1948  for  Air  Force  stations  and  January  1949  for  USWB  and  U.  S.  Navy  stations  the  "no 
ceiling"  category  consists  of  observations  with  less  than  6/ 10  total  sky  cover  and  those  cases  where  total 
sky  cover  i6  6/10  or  more,  but  not  more  than  1/2  of  the  sky  cover  ib  opaque. 

Beginning  in  January  1968,  METAR  stations  report  visibilities  to  6 miles  and  then  greater  than  6 miles. 

Thus,  for  METAR  stations,  the  category  equal  to  or  greater  than  10  mills  is  not  printed  in  the  tables, 
unless  the  summary  was  for  a period  ending  before  January  1968. 
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EXAMPLES  FOR  USE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILm  TABLES  IN  THIS  TABULATION 


EXAMPLE  # 1 


EXAMPLE  # 2 


EXAMPLE  # 3 


Read  celling  values  independently  of  visibility  under  column  at  right  headed  > 0. 

For  instance,  from  the  table:  Ceiling  > 1500  feet  - 92.6*. 

Ceiling  > 500  feet  « 98*1*. 

Read  visibilities  independently  of  ceilings  on  bottom  line  opposite  > 0.  From  the  table: 
Visibility  > 3 miles  - 95.lt*. 

Visibility  > 2 miles  ■ 96.9*. 

Visibility  > 1 mile  - 98.3*. 

To  obtain  combinations  of  ceiling  with  visibility,  read  figure  at  intersection  of  the 
two  categories;  i.e.:  Ceiling  > 1500  feet  with  visibility  > 3 miles  * 91.0*. 
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ADDITIONAL  EXAMPLES 


EXAMPLE  # 4 Values  below  minimums  stated  in  the  table  may  be  obtained  by  subtracting  the  value  given 
in  the  table  from  1C0$. 

Thus,  to  obtain  the  percentage  of  observations  with  ceiling  < 1500  feet  and/or  visibility 
< 3 miles,  subtract  the  value  read  from  the  table  at  the  intersection,  which  is  91*0, 
from  100.0.  The  answer  9*0  is  the  percentage  of  observations  with  ceiling  < 1500  feet 
ana/or  visibility  < 3 miles. 

Likewise,  the  percentage  of  observations  with  ceiling  < 500  feet  and/or  visibility  < 1 
mile  is  2.6,  obtained  by  subtracting  97.4  from  100.0. 

EXAMPLE  #5  To  find  the  percentage  of  observations  falling  within  the  two  categories  given  in  example 
above,  subtract  the  value  read  from  the  table  for  the  first  set  of  limits  from  the  value 
in  the  table  for  the  second  set  of  limits.  The  difference  will  be  the  percentage  of 
observations  meeting  the  lower  set  of  limits,  but  not  meeting  the  higher  set  of  limits. 

The  value  91-0  read  from  the  table  at  the  intersection  of  > 1500  feet  with  > 3 miles, 
subtracted  from  97*4  read  from  the  table  at  the  intersection  of  > 500  feet  with  > 1 mile 
is  equal  to  6.4$.  Thus;  6.4  percent  of  the  observations  meet  the  criteria:  ''ceiling  > 
500  feet  with  visibility  > 1 mile,  but  < 3 miles;  or  ceiling  > 500  feet,  but  < 1500  feet 
with  visibility  > 1 mile.,r 

Since  these  tabulations  are  prepared  in  several  ways  including  by  month,  by  3-hour  groups  it  is  possible 
to  determine  diurnal  variations  of  ceiling  and  visibility  limits  as  well  as  probabilities  of  various 
ceiling-visibility  combinations . 
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STATION 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

VISIBIUTV  [STATUTE  MIIES) 

(FEET) 

> 10 

> 6 

>5  >4 

> 3 

> 2W 

> 2 

>1» 

> )'A  > 1 

> H 

> tt 

>LS  >5/16 

> ’A  10 

NO  CEILING 

U.  . 

.*8.3 

40.1  41.1 

42. C 

42.0 

42.4 

42.5 

42.6  42.7 

42.7 

42.7 

42.8  42.8 

42.8  43.0 

5:  ?oooo 

ki.  r 

•i  3 . p 

45.9  47.3 

48.3 

48.4 

48.0 

49,0 

49.0  49.’ 

49.2 

<9.2 

49.3  49.3 

49.3  49.5 

> 18000 

; 

43.9 

4e. ui  -,7.a 

48.4 

48 . 5 

49.0 

49.2 

49.2  49.3 

49.4 

49.6 

49.5  49.5 

49.5  49.7 

> 16000 

i 3 . j 

‘,4.0 

46.2  ‘t?. 6 

48.6 

40.7 

49.2 

49.3 

49.4  49.5 

49.5 

49.6 

49.6  49.7 

49.7  49.9 

> U000 

J <*  . 

■i4 . 7 

4 7 ♦ C *t  8 • 5 

49.6 

49.7 

50.2 

50.4 

50.4  50.5 

5C.6 

50.6 

50.7  50.7 

50.7  50.9 

> 12000 

i 4.2 

<5.9 

4b. 3 50. r 

51.1 

5J_^ 

_21*0 

52.0 

52.0  5?.l 

52.2 

52.2 

52.3  52.3 

52.3  52.5 

> 10000 

* • / 

48.. 

5 0.7  52.5 

53.6 

53.8 

54.4 

54.6 

54.6  54.7 

54.3 

54.8 

54.9  54.9 

54.9  55.1 

> 9000 

j e*  » 8 

4(3.9 

_5I*7  53.5 

54.7 

54.9 

55,5 

55.7 

55.7  55.0 

55.9 

55.9 

56.0  56. C 

56.1  56.2 

> 8000 

5.1 

50.5 

53.3  55.3 

56.6 

56.8 

17.4 

57.6 

57.6  57.7 

57.8 

57.0 

57.9  57.9 

57.9  58.1 

> 7000 

15.  A 

51.5 

55.0  57.U 

56.4 

58.6 

59.2 

59.4 

59.4  59.5 

59.6 

59.6 

59.7  59.7 

59.8  59.9 

> 6000 

j.  ^ » 3 

52.8 

50.0  58.2 

59.6 

59.8 

6u-5 

60.7 

60.7  60,0 

60.9 

60.9 

61.0  61.0 

61.1  61.2 

> 5000 

J 5 . 9 

55 . , 

58.5  60.(1 

62.4 

62.6 

63.3 

63.5 

63,5  63.7 

63.  b 

63.0 

63.9  63.9 

63.9  64.1 

> 4500 

1 £>• 

55.9 

59.4  61.8 

62.4 

63.7 

64.4 

64.6 

64.6  64.8 

64.9 

64.9 

65.0  65.0 

65.0  65.2 

> 4000 

l6  • j- 

£7.1 

60.9  63.0 

65.4 

65.7 

66.4 

66.7 

66.7  66.8 

1 nc.y 

66.° 

67.1  67.1 

67.1  67.3 

> 3500 

lc.5 

56.2 

62.1  64.8 

66.7 

67,1 

67.8 

68.1 

68.1  68.3 

68.4 

60.4 

66.5  68.5 

68.6  68.8 

> 3000 

1 6 • s. 

o J . r 

64.4  67.3 

69.5 

69.8 

76*7 

71.0 

71.1  71.2 

71.4 

71.4 

71.5  71.5 

71.6  71.7 

> 2500 

i /.a 

62... 

66.6  69,8 

72  • U 

72.4 

73.4 

73.7 

73.8  74.0 

74.1 

74.1 

74.3  74.3 

74.3  74.5 

> 2000 

i /.« 

64 . 5 

69.6  73.1 

75.7 

76.? 

77 .3 

77.6 

77.7  78.0 

78.1 

78.1 

78.3  78.3 

78.4  73.5 

> 1800 

17.7 

65.4 

70.6  74.3 

77.0 

77./. 

78.6 

79.0 

79.0  79.3 

79.5 

79.5 

79.7  79.7 

79.7  79.9 

> 1500 

18.1 

c6 . 7 

72.3  76.2 

79.2 

79.7 

81  ,1 

81.6 

81.7  82.0 

82.2 

82.2 

82.3  82.4 

82.4  82.6 

2:  1200 

1 8.3 

(.7.9 

74.1  78.3 

81.7 

32.3 

83.9 

34.4 

84.5  84.8 

85.0 

85.0 

85.2  85.2 

85.3  85.5 

> 1000 

1 H . 3 

60.7 

75.2  79.6 

03-2 

84,1 

85.8 

86.5 

06.6  87.0 

87.3 

87,3 

87.5  87.5 

87.6  87.8 

> 900 

n.'i 

69.1 

75.6  80.5 

84.5 

85.3 

8 7.1 

87.9 

88.0  80.5 

88.7 

88.8 

89,0  89.0 

89.1  99.2 

> 800 

.8.5 

69.5 

76.5  81.3 

85.6 

66.5 

08.5 

89.4 

89.5  9o . 1 

90.4 

90.4 

90.6  90.7 

90.8  91.0 

> 700 

18.  H 

09.7 

76.8  81.8 

06.3 

87.3 

89.5 

90.5 

90'. 6 91.3 

91.6 

91.7 

91.9  92.0 

92.1  92.3 

> 600 

16.  * 

69.9 

77.1  82.4 

87.2 

08.3 

9(,.8 

91.9 

92.0  92.8 

93.2 

93.2 

93.6  93.6 

93.7  93.9 

> 500 

1 6 . H 

7 0 . 6 

77.3  02. S 

87.8 

89.0 

91.8 

93.1 

93.3  94.2 

94.7 

94.7 

95.1  55.2 

95.4  95.6 

> 400 

18.4 

/ 0 • f 

77.4  83.1 

88.2 

89.5 

92.4 

93.9 

94.2  95.3 

95.  d 

95.9 

96.4  96.5 

96.6  96.8 

> 300 

J d . *t 

’ U • 1 j 

77.5  83.1 

88.5 

89.8 

«?..9 

94.7 

95.0  96.3 

97.1 

97.2 

97.8  97,9 

98.1  96.4 

> 200 

18.4 

M.' 

77.5  83.1 

88.5 

89.9 

9 3.  J 

94.9 

95.2  96.7 

97.6 

97.7 

98.6  98 >7 

99.0  99.3 

2:  100 

l.  6 . ‘t 

. o 

77.5  83.1 

88.5 

89.9 

93.1 

94.9 

95.3  96.7 

97.7 

97.8 

98.8  90.9 

99.3  99,7 

> 0 

16.4 

T lW  « ' 

77.5  83.1 

88.5 

89.9 

93.1 

94.9 

95.3  96.8 

97.7 

97.8 

98.8  99.0 

99.4100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


1 j p 6 ._|KJ  OA.  P-»£U.  KV /CAMPui-LL  AAF 

STATION  $*ATlON  NAMt 


^4-45,51-72 

YEA»S 


MAR 

MONTH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


—ALL.. 

HOUtSflST) 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

(FEE1) 

> 10 

>6 

>5 

> 4 

> 3 

> 7Vt 

> ' 

> 1% 

> 1 

> 

> 

> '/* 

>5/16 

> >/4 

> 0 

NO  CEILING 

i<*  *r. 

« i ♦ T 

42.4 

43.2 

43.9 

44.0 

44.2 

44.3 

44.4 

44.4 

44.5 

4 . 5 

44 . 5 

44.5 

^4.6 

44.6 

20000 

\ S • x 

46.6 

48.4 

49.4 

50.2 

5^.3 

50  > t 

50.7 

50.7 

50.8 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

51.0 

51,0 

> 

18000 

6.7 

4o.6 

48.5 

49.5 

5y . 3 

50.4 

50.6 

50.3 

50.8 

50.9 

50.9 

51.0 

51.0 

51.0 

51.1 

51.1 

> 

16000 

l7.  v. 

'it  .t 

48.6 

49.7 

50.4 

50.6 

5^.3 

50.9 

50.9 

51,1 

51.1 

5)  ,1 

51.2 

51.2 

51  >2 

51.2 

> 

14000 

17.? 

47.3 

49.2 

50.2 

51. C 

51.2 

*>i  .4 

51.5 

51.5 

51.7 

51.7 

51.7 

51.8 

51.8 

81.8 

51.9 

> 

12000 

17. c 

43.3 

5C.5 

51.6 

52.4 

52.5 

52.8 

53.5 

52.9 

5? , } 

53.1 

53.) 

5?,? 

53.2 

53.2 

53,3 

> 

10000 

irt.. 

50.4 

52.5 

53.7 

54.5 

54.7 

95.0 

55.2 

55.2 

55.3 

55.3 

55.3 

55.4 

55.4 

55.4 

55,5 

> 

9000 

j B / 

51.4 

53.6 

54.  F 

55.6 

55.3 

56,1 

96.3 

56.3 

. 56.4 

56.5 

56,5 

56.6 

56.6 

86.6 

56.6 

> 

8000 

1 ■ _ 

33.31 

55.8 

57.1 

53.0 

58.2 

58.6 

58.7 

58.7 

58.9 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

7000 

l <3 . 9 

55.2 

57.9 

59.3 

60.3 

60.5 

60, 9 

61.1 

61.1 

61,3 

61.3 

61.3 

61.4 

61,4 

.6  1 . 5 

. 61.5 

> 

6000 

9 . A 

16.5 

59.3 

60. 6 

61.9 

62.1 

62 . 5 

62.7 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

> 

5000 

19.4 

58.8 

61.8 

63.6 

64 . 7 

64 . 9 

45.3 

65.6 

65.6 

65.7 

65. t 

65. P 

65.9 

65.9 

65.9 

66.0 

> 

4500 

1 9 . 

59.8 

63.0 

64.6 

65.9 

66.2 

66.7 

66.9 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

- 

4000 

20.) 

61.9 

65.3 

67.2 

68.5 

68.7 

69.2 

69.5 

69.5 

69.7 

69.7 

69.9 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

> 

3500 

o3. 7 

67.3 

69.4 

70.8 

71.1 

71.6 

71.9 

71.9 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

> 

3000 

66.9 

70.9 

73.3 

74.8 

75. J 

75.8 

76.1 

76.1 

■'6.3 

76.4 

76-4 

76.4 

76.4 

76.5 

76.5 

> 

2500 

?. ! . 3 

o9,6 

740 

76.5 

78.1 

78.5 

79.3 

79,6 

79.0 

79.8 

79.9 

79M 

80.0 

80.0 

80.0 

30.1 

2000 

2 2.3 

72.7 

77.5 

80.3 

32.1 

82.5 

37.4 

63.8 

83.8 

84  . r 

84,1 

84,1 

84,2 

84.,  2 

54_Ol 

84.3 

> 

1800 

22.5 

'3.6 

76.5 

01.4 

83.3 

33.9 

84.8 

85.1 

85.2 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

> 

1500 

22.7 

74.8 

8(  . 2 

83.3 

85.4 

s6.g 

34.9 

87.3 

87.4 

87.7 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

88.0 

> 

1200 

«.  2 . d 

7&.2 

61.9 

85.5 

87.8 

83.4 

89.5 

90.0 

90.0 

90.4 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

- 

1000 

22.9 

76.8 

8,2.7 

86.5 

89.0 

89.7 

9] 

31.5 

91.5 

91  .9 

97.' 

92.1 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

> 

900 

22  • ■’ 

77.0 

83.2 

87.1 

89.8 

90.4 

92.0 

92.5 

92.6 

93.0 

93.1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

j*. 

800 

22.9 

77.7* 

83.7 

87.7 

90.6 

VI.  5 

93.0 

93.6 

93.6 

94 . 1 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.0 

94.6 

> 

7C0 

22.9 

77,7 

84.1 

88.3 

91.3 

92.3 

93.9 

94.6 

94.6 

95.2 

95.4 

95.4 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

> 

600 

2 3.0 

77.8 

84.3 

83.7 

91.8 

92.8 

94.6 

95.4 

95.5 

94.; 

96.3 

96.4 

96.6 

96.6 

96.7 

96.8 

> 

500 

77.9 

64 . 5 

89..* 

92.2 

93.3 

95.2 

96.0 

96.1 

96.9 

9’. 2 

97.2 

97.5 

97.5 

97.6 

97.7 

> 

«00 

<2  3 • ^ 

77.9 

84  • 6 

89.2 

92.5 

93.7 

95.8 

96.7 

96.9 

97.7 

98. i; 

98.! 

98.4 

98.4 

98.5 

98.6 

300 

2 ?• . 

'8.1 

84.7 

89.3 

92.7 

93.9 

96.1 

97.1 

97.3 

98.3 

98.7 

98.7 

99,2 

99.2 

99.3 

99.4 

200 

23.  " 

73. 'i 

84.7 

89.3 

92.7 

93.9 

96*1 

97.2 

97.3 

98.4 

98.9 

98.9 

99,5 

99.5 

99.7 

99.8 

> 

100 

^ 3 • v 

-8.0 

84.7 

89.3 

92.7 

93.9 

96.1 

97.2 

97.3 

98.4 

98.9 

99.0 

99.5 

V9.6 

99.8 

99.9 

1 ?- 

0 

23.' 

78  .r 

84.7 

89.3 

92.7 

93.9 

96.1 

97.2 

97.3 

98.4 

98.9 

99.0 

99.5 

99.6 

99. P 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 1 7757 
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T£  MS 


ARR. 

MONTH 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
{FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES, 

|FEET| 

> 10 

> 6 

>5 

>4 

>3 

> 1'A 

>VA 

> Hi 

> 1 

> v. 

1 

> % 

>K 

>5/16 

> »/« 

> 0 

NO  CEILING 

C V • 7 

-5.8 

46 . 8 

47.3 

47.6 

47.7 

47 . 6 

47.8 

47.8 

47.9 

4 7 • 9 

47.9 

47.9 

47.9 

4 8.0! 

CO 

• 

O 

20000 

>4.; 

53.  c 

55.2 

55.8 

56.2 

56.3 

56.4] 

56.5 

56. 5 

56,6 

56.6 

56,6 

56,6 

56,6 

56.6 

56.7, 

> 

18000 

? 4 » 

54.1 

55.3 

56, L 

56.3 

56.4 

56.5 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

> 16000 

?4.4 

54.2 

55.5 

56.1 

56.5 

56.5 

*6.7 

56.7 

56. B 

56.8 

56.8 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

> 

14000 

24.7 

54. 8 

56.  1 

56.7 

57.0 

57.1 

57.3 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57 . 4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.6 

> 

12000 

26.5 

56.6 

57.9 

58.6 

59.0 

59.0 

5W.2 

59.3 

59.3 

59.4 

59,4 

59.4 

59  jA 

59.4 

59.4 

59.5 

> 

10000 

2o . 4 

59.2 

60.7 

61.4 

61.3 

61.9 

62.1 

62.1 

62.1 

62.2 

62.2 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

> 

9000 

26.? 

67.4 

61.5 

62.8 

63.1 

43.7 

03.4 

63,4 

63.4 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

.62*1 

> 

8000 

27,6 

63.3 

65 . 0 

65.8 

66.3 

66 . 4 

66  • 6 

66.6 

66.7 

66 . 7 

66.8 

66.3 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

7000 

2 8.7 

65.9 

67.7 

68.6 

69.1 

69.2 

69.4 

69.5 

69.5 

69,6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

> 

6000 

28.° 
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72.0 

72.0 

72.0 
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97.6 

97.6 

> 

700 

35.2 

87.9 

92.1 

94,4 

96.0 

96.6 

97.4 

97,7 

97.8 

97.9 

^?!o 

98.0 

90.1 

93.1 

98.1 

98.2 

- 

600 

35 s2 

88.'- 

92.3 

94.7 

96.4 

97.0 

97.8 

98.1 

98.7 

98.4 

9.8,5 

93.5 

98.5 

98,6 

98.6 
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94.9 

96.7 

97.3 

90.3 

98.6 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99,0 

99.1 

99.1 

99.2 

> 

400 

35.2 

88.1 

92.5 

93.0 

96.8 

9->.  4 

98.4 

93.8 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

> 

300 

35.2 

35.1 

92.5 

95.0 

96.9 

97.5 

98.6 

99.0 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

> 

200 

35.2 

88.1 

92.6 

95.0 

96.9 

97.6 

96.6 

99.1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.3 

99.8 

> 

100 

35.2 

88,1 

92.6 

95.0 

96.9 

97,6 

98.6 

99.1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

> 

0 

35.2 

83.1 

92.6 

95,6 

96.9 

97.6 

98.6 

99.1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

100*0 

USAF  6TAC  ;ui64  0*14-5 (OLA)  wtvious  coitions  o<  im.$  fo«v,  *«  okouic 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


17294 


I 


OATA  PROCESS  i-jG  8PA..Ch 
US AF  ETAC 

AIR  WEATHER  S6RVICE/HAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


1P8ELL  KY/CAHP8ELL  AAF 


'i/t-Ji  5j5  1 — 7; 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


>5/16  > '/.  >0 


63.2  65 


71.81  72. 9i  73.51  73.61  73.8 


70.0 

70. 1 

70.1 

70.21 

Mill 

-7  L-.Z 

mkwri 

nli 

73.8 

74.0 

74. q 

74. 1| 

74.; 

74.8 

76.1 

76.7 

76.9 

65.4 


70.4  70.4|  >.5|  70.6J  j 


84.7  8 


86,5  86.51  86.61  86.8 


91.21  91.31  91.31  91,41  91.41  91.5  91.6 


93.21  93.21  93. 5[  93.5 


94.9!  95.21  95.2 


93.61  93.61  93.71  93.9 


95.7  95.9 


96.8 


97.7  97.8 


93.6 
98.91  99. Cl  99. 0 


99.4  99 


99.4 

99.4 


99,9 

100.0 


DATA  PROCESSING  BRANCH 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


I3B06 

STATION 


FORT  CAMPBELL  KY/CAMPBELL  AAF 

STATION  NAvf 


44-45.50-72 


JUN 

MONTH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 


(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

> 10 

>6 

2 5 

B 

B 

> JV6 

> 2 

> IV* 

> 1'/« 

> »i 

>5/16 

> ’/« 

> o 

NO  CEILING 
> 20000 

54.4 

63.6 

CQE 

K1-7I- 

58.2 

68.0 

58.8 

68.6 

59.0 

68.8 

59.2 

_69a1 

rx 

B.rw* 

EX 

59.5 
.69. 4 

59.5 

69.4 

m 

HP 

EX 

59.6 

69.5 

59.7 

69.6 

> 18000 
> 16000 

EH! 

63.6 

63.8 

66.7 

66.8 

68.1 

68.2 

68.7 

68.9 

68.9 

69.0 

he 

EhK 

EX 

Hf 

KjT 

gar 

Iflw 

EC! 

HP 

Iml 

luti 

69.6 

-69.-8 

69.7 

69.8 

> 14000 

> 12000 

27.6 

28.9 

64.5 

66.9 

EIE 

E HE 

ESE 

WIT- 

TCre 

ml Ik 

69^  8 
7j?f? 

Eire 

EH 

InK 

IrH 

ETX 

Ere 

EWI 

EX 

Ere 

EE 

EX 

EX 

fire 

EX 

EX 

> '0000 
> 9000 

Ew 

UK 

73.1 

74,4 

ran 

Ini! 

|imi 

KJt 

75.5 

76,9 

Bud 

EX! 

IP 

76.1 
...  71,5 

76.1 

77.5 

EX 

76.2 

77.6 

EK 

76.3 

77.7 

MrlyJ 

> 8000 
> 7000 

30.6 

30.9 

72.6 

73.8 

76. 4| 
77.7 

78.0 

79.4 

78.8 

80-2 

79.0 

80.4 

nn 

KRfe 

IU*nT* 

79.6 

81.0 

79.6 

81.0, 

79.7 

81.1 

EX 

EW 

79.8 

81.1 

bur 

> 6000 
> 5000 

mSe 

CHE 

78.4 

79.9 

CEd 

UK 

j||| 

Bffi 

BSE 

iijW 

ITK 

81.5 

93,1 

fire 

Ere 

mi 

EX 

81.7 

83,3 

ire 

EX 

81.8 

83.4 

IlH; 

81.9 

-8-3.5 

> 4500 

> 4000 

31.8 

32 

76.6, 

79.Q 

80.9 

83.4 

ire 

un 

83.5 

86.2 

83.7 

86.5 

84.0 

86.8 

84.1 

86.9 

84.2 

86.9 

84.3 

87_tl 

84.4 

87,1 

84.4 

87.1 

84.4 

87.2 

84.4 

07.2 

jig 

84.6 

87.4 

> 3500 

> 3000 

33.7 

35.1 

car 

Kin 

85.5 

88.5 

87.4 

90.4 

88.4 

91.4 

88.6 

91.7 

89.0 

92.0 

EX 

EX 

ESS 

EX 

89.3 

92.4 

89.3 

92.4 

EX 

|Sj 

mi 

89.6 

92.6 

> 2500 

> 2000 

CEH1 

im! 

hVF 

FETE 

BS! 

93.5 

94.7 

93.7 

95,0 

94.1 

95.4 

Ere 

Ere 

EE 

Ere 

ITH 

ex 

im 

Ire 

94.7 

96.0 

94.7 

96.0 

> 1800 
> 1500 

36.3 

36 . 4 

CEE 

KwE 

Fire 

EH 

KEflu 

EeS 

94.9 

95.5 

W3B 

EX 

Ere 

EX 

Ere 

ICT; 

Ere 

EE 

BSC 

EQH» 

B9T 

EBB 

96,1 

96.7 

Ere 

Bw 

EX 

> 1200 
> 1000 

36.6 

36.6 

m 

Fare 

ETff 

96. 1 
96.6 

cc 

Eld 

96.9 

97.4 

97.1 

97.6 

EX 

wm 

EX 

EX 

ilk 

EX 

EX 

WSR 

ETn! 

FAH- 

EX 

97.5 

98.1 

> 900 

> 800 

36  • 6 
36.6 

mnr, 

Eul 

B 

96.8 

97.2 

wsm 

Ere 

mi 

97.9 

98.2 

Ere 

EX 

EH 

EX 

EE 

EX 

EX 

EX? 

98.3 

98.6 

98.3 

98.7 

> 700 

> 600 

36.6 
36 . 6 

88.0 

88.0 

93.5 

93.6 

97.4 

97.5 

m 

Ere 

98.2 

98.4 

98.4 

98.6 

98.4 

98.6 

Ere 

EX 

Ere 

Fire 

Ere 

FIX 

EX 

Ere 

EX 

98.9 

99,1 

> 500 

> 400 

36.6 

36.6 

88.1 

88.1 

93.7 
c3 . 8 

Fire 

EX 

97.7 

97.8 

98.1 

98.2 

98.6 

98.7 

98.8 

99.0 

93.9 

99.1 

nr 

EX 

99.1 

99.4 

B2E 

Ere 

EX 

nn. 

BE 

EX 

99,3 

99.6 

99.4 

99.6 

> 300 

> 200 

USE 

88.2 

88.2 

93.8 

93.8 

F1F 

lfl| 

98.8 

96.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

EH 

EX 

ESC 

EX 

EH- 

EX 

KQBQ 

Ere 

99.8 

99.9 

> IOC 

> o 

36.7 

36.7 

88.2 

88.2 

93.8 

93.8 

96.3 

96.3 

m 

ehe 

m 

Ere 

Ki:fyj 

Ere 

EX 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

wm 

Ere 

ys 

Ere 

mi 

EX 

99.9 

ioo.o 

USAF  ETAC  ail 64  0-14-5 (OLA)  mvous  to*noN$  o*  this  >o«m  ah  oisoutj 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 


UM2 


► 


. ' ' " ' ' "'I 

DATA  PROCESSING  BRA'  CH 
(1  USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

e 

, 13806  FORT  CAMPBELL  KY/CAMP8ELL  AAF  43-45^50-7? JJJL 

STAtlON  S’  HON  NAME  YfAlS  MONTH 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


i 

i 

S 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


ALL 

HOURS  f.  S T | 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 
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66. C 

68. C 

69.3 

69.6 

70.2 

70.4 

70.5 

70.7 

70.8 

70. P 

71,0 

71,1 

-Z-1-..-2 

71.5 

> 

10000 

27.5 

66, C 

69.9 

72.1 

73.4 

73.7 

74.3 

74.6 

74.61 

74.9 

75. c 

75.0 

75.2 

75.3 

75.4 

75.7 

> 

9000 

27.  e 

67. 1 

7J  .0 

73.2 

74.6 

74.9 

75.5 

75.8 

75.8 

76.1 

76.2 

76.2 

76.4 

76,4 

36.6 

-76.9 

> 

8000 

28.2 

69.1 

73.2 

75.5 

76.9 

77.2 

77.9 

78.1 

78.2 

78.5 

O 

• 

CO 

70.6 

78.8 

78.8 

78.9 

79.2 

> 

7000 

28.6 

70.5 

75.0 

77.4 

70.8 

79.1 

79.8 

80.1 

80. 1 

80.4 

80.5 

80.5 

80.7 

8D. 7 

8-0-9 

> 

6000 

23.  / 

71.2 

75. 8i 

78. 3j 

79.7 

80.1 

8o.7 

81.0 

81.0 

81.3 

81.4 

81.4 

31.6 

81.7 

31.8 

82.1 

> 

5000 

28.9 

72  • 4 

77 . ). 

79.6 

81.1 

81.5 

32-2 

82.5 

82.5 

82.8 

82.9 

02.9 

83.1 

03.2 

_8jUJ 

-33.6 

> 

4500 

29.1 

73. 0 

77. 7l 

80.4 

81.9 

82.3 

33-0 

83.3 

83.3] 

83.6 

03.8 

83.8 

84.0 

04.0 

84.1 

84.4 

> 

4000 

29.6 

74.2 

79.0 

81.8 

83.4 

83.8 

8 A . 6 

34.8 

84.9 

85.2 

85.3 

85.3| 

35.5 

85.5 

85.7 

85.9 

> 

3500 

29.9 

75.4 

80.3 

63.  1 

84.8 

85.2 

35.9 

86.2 

86.2 

86.6 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

87.1 

87.3 

> 

3000 

30.8 

?7.S 

02.6 

85  • 6 

97.4 

87.9 

88.6 

08.9 

88.9 

89.3 

89.4 

89.4 

89.6 

99.6 

39.8 

90.0 

> 

2500 

3 1 . 4 

79.0 

84.3 

87.3 

89.2 

89 . 6| 

90.5 

90.8 

90.8 

91.1 

91.3 

91.3 

91.5 

91.5 

91.6 

91.9 

- 

2000 

31.9 

80.  1 

85.6 

88.7 

90.6 

91.1 

92.  y. 

92.3 

92.3 

92.7 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

93.2 

93.4 

> 

1800 

31.7 

30.4 

86. 6 

89.2 

91.1 

91.6 

92.5 

92.8 

92.8 

93.2 

93.3 

93.3 

93.5 

93.5 

93.7 

93.9 

> 

1500 

31.9 

81.0 

86.7 

09.9 

92.0 

9?. 4 

93.4 

93.7 

93.7 

94.1 

94.2 

94.2 

94.4 

94.5 

94.6 

-94..  9 

> 

1200 

32.  C 

31.6 

87.5 

90.8 

92.9 

93.4 

94.3 

94.7 

94.7 

95.1 

95.2 

95.2 

95.5 

95.5 

95.6 

85.9 

1000 

32.  1 

82.1 

88.1 

9J,.6 

93.7 

94.3 

95.2 

95.6 

95.6 

96.1 

96.2 

96.2 

96.5 

96.5 

96 . 6 

_96j8 

> 

900 

32.1 

82.3 

88.2 

91.8 

94.0 

94.6 

95.6 

96.0 

96.0 

96.5 

96.6 

96.6 

96.9 

96.9 

97.1 

97.3 

800 

32.2 

82.5 

88.5 

92.1 

94.3 

95.0 

96.0 

96.4 

96.5 

97.0 

97.2 

97.2 

97,4 

97.5 

97.6 

97.9 

> 

700 

32.2 

82.5 

88.7 

92.4 

94.6 

95.3 

96-4 

96.8 

96.9 

97.4 

97.6 

97.6 

• 

O 

97.9 

98.0 

98.3 

> 

600 

32.2 

82.6 

88.8 

92.5 

94.8 

95.5 

96,6 

97.1 

97.2 

97.7 

97.9 

97.9 

98.2 

98.2 

98.4 

-93.61 

> 

500 

32.2 

32. 7 

06.9 

92.7 

95.0 

95.7 

96.9 

97.5 

97.6 

96.2 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.8 

99.1 

> 

400 

32.2 

32.7 

89. 0 

92.8 

95.2 

95.9 

97.2 

97.8 

97.9 

98.5 

98.7 

98.7 

99t(l 

99. n 

99.1 

98.5, 

> 

300 

32.2 

32.7 

89.1 

92.6 

95.2 

96.0 

97.3 

97.9 

98.0 

98.6 

98.8 

93.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99.6 

> 

200 

32.2 

32.7 

39.1 

92.8 

95.3 

96.  1 

97.3 

98.0 

98.1 

98.7 

99.,- 

99.0 

99.3 

99.3 

99.5 

99.8 

> 

100 

32.2 

32.7 

89.1 

92.8 

95.3 

96.1 

97.3 

98.0 

98.1 

98.7 

99. C 

99.0 

99.3 

99.3 

99.5 

99.9 

0 

32.2 

32.7 

89.1 

92.8 

95.3 

96.1 

97.3 

98.0 

98.1 

98.7 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.5 

100.0 

USAF  ETAC  wiAj  0*14*5(01  A)  mcvjous  coicw  of  w fotw  a»i  oisouu 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 


17970 


un  [ m Mu,:)) 

USAr  iTAC 
AIR  ‘.''FATHER  - 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


6kV  !CP/-'AC 


13306 


SIAIIQN 


■PicLL  KY/CAMPbELL  AAF 


ST/T>ONNAvC 


NO  CEILING 
! > 20000 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


> 4 

>3 

> V/i 

> 3 

>)'/} 

> P/a 

21 

> v« 

> v, 

> '/* 

61.6 

62.7 

63.0 

63.7 

63.9 

64.0 

64.2 

O' 

-C' 

• 

64.3 

64.6 

b5 . 7 

66.8 

67.2 

47.9 

68.2 

68.2 

68.4 

68.5 

68.6 

68. « 

65.7 

66.9 

67.2 

67.9 

63.21 

68.3 

68.5 

68.6 

68.6 

68.9 

65.8 

67. C 

67.3 

48.0 

68.3 

68.4 

68.6 

68.7 

6C.7 

69 . 1, 

66.3 

67.4 

67,8 

68.5 

68.3 

68.8 

69.0 

69.2 

69.2 

69.4 

67.9 

69.1 

69.5 

70.? 

70.5 

71^5 

7n.fi 

70.9 

70.9 

J±-2 

70.5 

71.8 

72.1 

72.9 

73.2 

73*2 

73.4 

73.6 

73.6 

73.9 

71,3 

72.6 

73.0 

73.8 

74.1 

74,1 

74.3 

74.5 

74.5 

74. .8 

73.5 

75.0 

75.3 

76.1 

76.4 

76.5 

76.7 

76.9 

76.9 

77.2 

25.x! 

76.8 

77,1 

78. v 

78.3 

78,4 

. 78.4 

78.6 

78.8 

_7°_,1 

76.2 

77.9 

78.3 

79.2 

79.5 

79.6 

79.8 

80.0 

80.0 

80.3 

73,1 

79,8 

80.? 

31.1 

81.5 

81.6 

81  .8 

..82 . Q| 

82,0 

82,3 

75.6 

80.4 

80.8 

PI. 7 

82.1 

82.2 

82.4 

62.6 

82.5 

82.9 

80  2 

82.0 

82.4 

P3.4 

83.3 

84.1 

34.? 

84.3 

84.5 

81.5 

83.3 

83.7 

84.7 

85 . 1 

85.1 

85.4 

85.8 

85.6 

85.9 

33,5 

85.4 

85.9 

37.0 

87.4 

87.5 

87.  P 

87.9 

88.0 

88.3 

65.0 

07.0 

87.5 

38,6 

89.1 

89.2 

89.5 

89.o 

89.7 

89,9 

86.8 

88. 9 

89,4 

9 r, . 5 

91.0 

91.1 

91  .4 

91.6 

91.6 

91.9 

87.2 

89.3 

89,8 

91. U 

91.5 

91.6 

91.9 

92.1 

92.1 

92.4 

88.1 

90.3 

9o.t? 

9 ? . 1 

92.6 

92.6 

93.0 

93.1 

9*.  2 

93,5 

89.3 

91,6 

92.1 

93.4 

93.9 

94.0 

94.3 

94.5 

94.6 

94.9 

39.9 

_9?.3 

92.9 

94.2 

94.7 

94.8 

95.2 

95.4 

95.4 

95.7 

90.3 

92.8 

93.4 

194. 7 

95.3 

95.4 

95.8 

96.0 

96.0 

96.3 

US4F  ETAC 


59. 5 61.6  62.7  63.0  63.7 

63.7  b5 . 7 66.8  67,2  67.9 

63.8  65.7  66.9  67.2  67.9 
63. 8|  65.8  67. C 67.3  f-b.O 
6 A . 3 66.3  67. A 67.8  68.5 

65.8  67.9  69.1  69, 5i  76.2 

68.3  70.5  71.8  72.1  72.9 

Jl±>2  71.3  72.61  73.0 . 12,3 
71.3^  73.5  75.0  75.3  7fc.l 
-12^9-25^7^.8  77,j.,7S,,^ 

73.9  76.31  77.9  75.3  79.2 
7,5.. 6 73,1  _29-2LU.,2._iI..,.l 

76.1  73.6  80. Af  80.8  Pi. 7 

77.5  80.21  82  . p|  82.  A P3.A 
7b,7  81.5  83.3  63. 7|  3A.7 

80.6  83.5  35. A 65.91  37. 0 

82.0  85.6  07.0  87.5  38,6 
B3.fe|  86.8  88.9  89.4  90.5 
84. U 87.2  89.3  89,8  91.0 

34.8  88.  ll  90. 3 9Q.9  9?  . 1 

85.8  89.3  91  ,6  9 FTH  93.4 

86.3,  39.9 _9£j_3  9?. 9 94.2 

86.6  90.3  92.8  93.4)  94.7 

86.9  90,7  93.2  93. 3i  95.? 

87.0  90.9  93.5  94.2  95.7 

87.2  VI. 2 93.9  94.6  96.1 

87.3  91,4  94.2  94.9  96.5 

87.4  91.51  94.4  95.1  66.8 
87,  a 51,51  94.4  95.21  96.9 

87.4,  91. 5|  94  ._4  95.21  = 6.9 

67.4  91  .5  54'.  41  95. 2|  96.9 
37.41  91.51  94.41  95.21  °6.9 


0-14.5(01  A}  mviru5  <oi:-cn$  o'  tw*  #otvi  A*t  ois<xtJ« 


93«3j  9Sc? 
94.2  95.7 
94.6  96.1 
94.9  96.5 
95.1  9a. 8 


95.3  95.9  96.3 

96. 3 96.4  96.9 
96.3  96.91  97.4 


97.2 

97.5 

97.3  97,8 
97.7  98.2 

98.0 

98,4 

98.0 

98.4 

98.4 

98.7 

97.7 

97.7 

97.8  98.3 

97.9  98.4 

98.6 
= 8.7 

93.6 

93.7 

98.9 
99, C 

97.7 

97.6 

97.9  98.4 
97.9  98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

98.6 

99.1 

99.1 

68.6  68.8  69 . 69.3 

68.9  68.9  69.1  69.3 
69.v  69.0  69.2  69.4 

69.4  69.5169.6  69.9 
7 1...2 .7 L,.2l.  7 1.2  71.6 

73.9  73.9  74.1  74.3 
74.6 _ZU  75^ .22x2 

77.2  77.2  77.4  77,6; 
25,.  1 22,1  _Z2.«2  -22o 

80.3  80.3  80.5  30.7 
82 .31-82-1-3  _82,3.U2xl 

82.9  82.9  83.1  83.3 
84.5 54.8  85.0 

85.9  35.9  86. l'  86.3 

88.3  88.3  88.5  88.7 

89.9  9n,0  90.2  90.4 

91.9  91  ,9  92.1  92.4 
9?.4  92.4  92.6  92.9 

93.5  93.5  93.7  93.9 

94.9  94.9  95.1  95.3 

95.7  95. 7|  95.9  96.2 

96.3  96.3  96.5  96.8 

96.9  96.9  97. 1 97.3 

97.4  97.4  97.6  97.9 

97.9  97.9  98 .11  98.4 
98.4T98.4  98.6  98.8 
98.71  98. 6 99.0  99.3 
98.91  99.0  99.2  99.5 
99.01  99.1  99.3  99.7 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS- 


13309 


DAT 4 FkiCEJcm  C -CH 
USAE  £TAC 

AIR  LEATHER  SERVICE/1 'AC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


F jRV  C AXPBELL  KY/CAHPfa£l.L  AAF 


5TAT*ONM/VE 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


NO  CEILING 
> 20000 


> J500  I 
2 4000  | 


>4 

> 5 ; 

> t 

> 3 

>V/i  \ 

2 2 21W 

36.4 

38-6 

~ 4oTo 

40.7 

40.8 

41.2  41.2 

4 ' • . 4 

42.91 

44.5 

45.3 

45.5 

45.9  46.4 

4o;5 

43.  q 

44,7 

45.4 

45.6 

46.1  46.2 

4>'t  6 

43.2! 

44.8 

45.6 

45.o 

46.2  46.3 

4 1.3 

44  . Cj 

45.7 

46.6 

46.7 

47.1  47.2 

42.9 

45,7 

47.5 

48.4; 

43.6 

49. i 49.2 

45.  ; 

a r a 

47.9 

1 /.  O 0 

49.8 

K A O 

5 1.9 

(Z  1 O 

51.1 

51,6  51.7 

c ^ -}  er  rt 

2tt  >5/14  > V. 


2 $00  I 

2 iOO 


54.9  55.4  55.6 

56.9  *7.4  57.6 

58. 1 56.7  58.8 
6H.3  6 1 « J 61.2 
61.3  62.0  62.2 

63.1  43. S 64 . 0 

65.0  65.8  66.0 
67,6  66.5  68.8 
70, 2|  71.1  71.4" 
7 4.4|  75.5  75.8 

76.0  77.1  77.5" 
76.8  6p , Q eo.4 
H2 . Oj  93.4 
B4.li  65.7 

35.1  36.7 
b6.3l  8 8.  1 
87^5  89.4 

88.5  9p , 6 
‘39.4  9i.8 

90.1  92.7 
90. 6|  93.4 
90  6)  93.5 

90.6  03.5 
9° . 6 93.5 


46.7  46,8 
46.9  47.0 

47.8  47.5 

49.3  49.9 
52. 41  52.5 

53.5  53.6 

56.3  56.4 

58.3  58.5 

59.6  59.7 

61.9  62.1 

63.0  63.1 

64.3  64.9 

66.8  66.9 

69.6  69.8 

72.4  72.5 

76.3  76.9 

78.5  78.6 
81.6]  81.7 

85.1  85.2 

37.6  87.7 
88.3|  88,9 
9Q.3|  90,4 

92. 0 92.1 

93.6  93.7 

95.4  95.5 

96.9  97.1 

98.4  98.6 

99.1  99.4 
99.3  99.7 
99.3100.0 


USAF  ETAC 


0-14-5(01  A)  »!v «ws  (pl-OM  Of  " wis  >0»»  Aft  OMOU'I 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 


18490 


DATa  rK.Ci.S.  ' • j"  * Cr 
USAF  eTrtC 

AIR  wfcAIHE*  J>k-K^ICh  / v\ C 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13006  rjf.~  A 

STATON 


CEIUNG 

(FE6T) 

NO  CEILING 
> 20000 

=1  18000 
> 1600u 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  ISTATUTE  MILES) 


>6 

> 5 

> i 

> 3 

>2>A 

>1 

>1Vj 

> 1 

39.4 

4 2.4 

42.2 

45.6 

43.7 

47.4 

44.8 
4 8.7 

44.8 

48.7 

44.8 

48.8 

45.1 

49.0 

45.1 
49.  n 

45.2 

49.2 

42.4 
4 2.4 

45.6 

45 . 7 

47.4 

47.5 

48.3 

48.8 

48.R 

48.9 

48.9 
49 . 3 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.3 

49.2 

42.6 
43  ■ 6 

46.2 

47.4 

48.1 

49,4 

49.4 

50.7 

49.5 

5n.fi 

49.6 

57.9 

49.1, 
51  .2 

49.8 

51.2 

50.0 
51  .3 

“T  P • 5 
‘•5t* 

49.2 

49.6 

51.5 

51.8 

52.8 

53.2 

52.9 

53.3 

53.  U 
52.4 

53.3 

53.7 

53.3 

53.7 

53.4 

53.fi 

46 . 9 

46,3 

51.2 

52.7 

53.5 

55.2 

54.9 

56.9 

55 . 1 

57.1 

55.2 

57.2 

55.5 

57.5 

55.5 

57.5 

55.7 

57.71 

49.5 

51.7 

53.9 

56.5 

56.4 

59.1 

58.1 

61.0 

58.3 
61  .3 

58.5 
6 ! . 5 

58,8 
61 .7 

58.8 

61.7 

58.9 
61  .9 

73.  'i 

57.9 

60.5 

62  • 7 

62.9 

63.3 

63.6 

63.6 

63.7 

S ’/,  I >5/16  > V. 


> 100 
i a 0 


-6.1,9  64, 01  64.3 

03. ’ 65.6  65.9 

66. 4 63.6  6B.° 
07.fi  70.5'  ' 76.9 

JLLUi  Zit-tit  74.9 . 

72.8  75.7  76.3 

-B,,L  7 7.;..6  -If.  il2  . 

/6.6  79.6  8n . 3 
..77 » 6,  CO-.l-aJLiii. 

78.8  32.5  82.5 
-79^9,  Sib^-aiOL 

80.7  34.9  86.0 

81 .5  86.0  87,7 
82. 21  37. 01  68. 5 
82.6,  37.6  J9.3 
82. 81  88.  O'  89.7 

82.8  88.1  89.3 

82.9  88.1  89.9 
82.9  33.1  39.9 


66.6  67.0 
09.71  70.1 

71.6  72.0 

77.3  77.7 

79.3  79.7 
91.5  81.9 
93.,)  83.0 
84.9  35.4 
.16..Q  J2.--2 


65.3  65.4  _65  «J7 . 
6 / . 0 67.2  67.4 
Zllxi  70.3  70. 0 
72.1  72.3  72.6 

76.4  76.6  76.9 

77.8  78,0  78.3 

79.8  8Q.I  8,0.4 
82.0  82.4  82.6 

JULl5  .SixS-Mxi. 

85.5  86.0  86.3 
87.4  38,1  36.4 


45.5  45.6 
A9-.  5 —4.9  »_5 . 

49.6  49.7 
,A5AZ[jtS.»2. 

5C.3  50.3 
.5 1 . fil.  S.I.j-7 . 

53.7  53.8 

54.1  54.? 
56. 0|  56.0 

-5.8. . 0 _5  - 

59.2  59.3 
.6  2..  2 -62.^2. 
64.,'  64.1 

67.5  67. 6" 
70.fi  70.8 

72.8  72,3 
77.1  77.1 

78.5  73.6 

82.9  82.9 

, B/t-»  5-84  .-5. 

86.6  86.5 


45.3  45.8 
6U2iA? 

09.3  50. C 

A2---2.5D..1 

50.5  50.7 
5J..,.3l..52^a 
54. u 54,2 

54.3  5.4 . 4 
56.2  56.4 

S9  . ?|  93.4 

59.5  59.7 


64.3  o4.5 

6.6.,.,.  &6.«2 

67.7  68.0 
71.1,  71.2 
•'3.1  73.3 
J2*A.JLUb 

78.8  79.0 

83.2  83.4 
_8iu3  85...  1 
S7.0  07.2 
_S5xi_a2-.it 


87.3 

39,2 

b8.3 

89.9 

88.4 

90.1 

89.1 

90.8 

39.5 

91.3 

89,61 
91 .4 

89.8 

91.7 

69.9| 
91  ..8 

90.2 

92,1 

90.8 

91 .8 

91.5 

92,6^ 

91.8 

93.0 

92.5 

94.0 

93.1 

94.7 

93.2 

94,9 

93.5 

95.3 

93.5 

95._4 

93.9 

.95.7 

9?.5 

92.7 

93.5 

9A.3 

93.9 

94.1 

95.0 

95.5 

95.9 

96.5 

96. 0 
96.7 

96.6 

97.5 

96 , 7 
97.6! 

97.0 

9 

92.61  93.9 

94.2 

95.6 

96.6 

96.9; 

97,7 

98.0: 

98.6 

USAF  ETAC  mim  0- )-l-5  (OL  A.)  «i«xrt  toncrt  o»  i~,s  <c«m  «i  csoieif 
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DATA  ! r t\,  £ »$.’  ' / i C ' 

UbAF  tT;u_ 

AIR  WE  AT  ME.  WE  K' ICE/  'AC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


EECQ 


W.  *U  ■.A.-'PcElL  KY/CAilPSELL  AAF 


STATION  NAVE 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


ceiung 

• 

|f£ET| 

> 10 

>6 

>5 

> 4 

> 3 

2 2V* 

£2 

>1'/* 

> ?w 

> l 

> V. 

> >• 

> w 

>504 

> '/4 

> 0 

NO  CEIUNG 

] 1.6 

25.3 

*G.5 

32.5 

33.4 

33.8 

34.3 

34.5 

34.5 

34.6 

34.8 

34. P 

34.8 

34 . 9 

34.9 

34.9 

20000 

13  .c 

33.3 

35.3 

37.7 

38.  S 

39.3 

39  • 4 

40.1 

4 u . 1 

40.2 

46.4 

40.4 

40.5 

40.6 

40.6 

40.6 

> 

18000 

c $ • 2 

33.2 

35.4 

37.7 

38.9 

39.4 

39.9 

40.  1 

40.2 

40.3 

40.5 

40.5 

40.6 

40.6 

40.6 

40.7 

> 

16000 

: . 7 

a3.4 

35.5 

38.1 

39.3 

39.7 

4,0.3 

40.5 

60.6 

40.7 

46.6 

40. B 

41, Q 

41.0 

41.0 

41.0 

> 

M000 

1 3#  9 

34  . . 

36.2 

38. 8 

40.1 

4A.6 

41.1 

41.4 

41.5 

41.6 

41.6 

41.8 

41.9 

42.0 

42.0 

42.0 

> 

12000 

i 4 . 3 

35.5 

38.1 

40.9 

42.3 

42.9 

43.5 

4?. 3 

43.9 

44.0 

44.2 

44.2 

44 

44.4 

44.4 

44.5 

> 

10000 

1 <♦  ♦ c? 

37.7 

40.4 

43.4 

44.8 

45.5 

46.1 

46.4 

46.4 

46.7 

46.8 

46.8 

47.  C 

47. C 

47.1 

47.1 

> 

9000 

14.7 

38.5 

41.5 

44.4 

45.9 

46.7 

47.= 

47.6 

47.6 

47.9 

48.' 

48 

48,? 

48.2 

46.3 

48.3 

lz 

8000 

A » . ^ 

39.9 

43.1 

46.2 

47.9 

48.7 

49.4 

49.6 

49.7 

50.0 

50.1 

50,1 

50.3 

50.3 

50.4 

50.4 

7000 

' D.C 

a 0 . G 

44.2 

47.4 

49,1 

49.9 

50.5 

50.8 

5() . 9 

51.) 

Si.? 

51.3 

51.4 

5)  .5 

51.5 

51.6 

> 

6000 

15.3 

‘t  1 . 6 

45.1 

40.6 

50.3 

51.2 

51.5 

52.1 

52.2 

52.4 

52.6 

52.6 

52.9 

52.9 

53.0 

53.0 

> 

5000 

l5.7 

4 2.8 

46.4 

50.0 

51.7 

52.6 

53.2 

53.6 

53.7 

53.9 

54.1 

54.1 

5<t,4 

54.4 

54.5 

54.5 

> 

4500 

1 5 • > 

4 3.5 

47.5 

51.0 

52.8 

53,7 

54.5 

54.8 

54.0 

55.2 

55.3 

55.3 

55.6 

55.7 

55.7 

55.7 

> 

4000 

16.) 

44.7 

48.7 

52.3 

54.1 

55.2 

56 . C 

56.3 

56.4 

56.7 

56.9 

56.9 

57,2 

57.2 

57.3 

57.4 

> 

3500 

At-.t 

45.7 

49.8 

53.5 

55.3 

56.5 

57.2 

57.5 

57.6 

57.9 

58.1 

58.1 

58,4 

58.5 

58.5 

58.6 

> 

3000 

17.. 

43.1 

52.4 

56.4 

58.3 

59.4 

6o.2 

60.7 

60.8 

61.1 

61.3 

61.3 

61,7 

61.7 

61.8 

61.8 

> 

2500 

? 7 .4 

49.9 

54.3 

58.6 

60.6 

61.8 

62.3 

63.2 

63.2 

63.8 

64. 

64.0 

64.3 

64.4 

64.4 

64.5 

> 

2000 

13.' 

53.1 

53.1 

62.6 

64.6 

65.9 

66.6 

67.5 

67.5 

6B.0 

68.2 

68.2 

68.6 

o3 . 7 

68.7 

68.8 

> 

1800 

1 U.'i 

54 . 7 

59.8 

64.4 

66 . 6 

67.9 

68.5 

69.6 

69.6 

70.2 

70.4 

70.4 

70.8 

70.8 

70.9 

71.0 

> 

1500 

) 3 . J 

57.6 

63.2 

67.9 

70.5 

71.8 

7,?.  ( 

73.7 

73,0 

74 . 5 

74.6 

74.6 

75.  J 

75.1 

75.1 

(.25 

79.9 

> 

1200 

i V . 3 

59.8 

66.0 

71.5 

74.6 

76.1 

77.2 

78.2 

78.3 

79.1 

79.3 

79.3 

79.7 

79.7 

79.,  6 

> 

1000 

.4 

61.2 

67.9 

73.6 

77.3 

73.6 

au«  2 

81.1 

81.4 

82.3 

Bf>t6 

82.6 

83,1 

33.2 

83.3 

03.4 

> 

900 

19.4 

t 1.8 

69.0 

74.8 

78 . 6 

60.2 

81.5 

83.0 

83.3 

84.2 

84.6 

84.6 

85.1 

85.2 

85.3 

35.4 

800 

14.4 

62.2 

69.5 

75.5 

79.6 

31.4 

83.2 

84.7 

85.fl 

66.0 

86.5 

86.5 

87.1 

87.2 

87.3 

87.4 

> 

700 

1 *9  ♦ 

42-4 

70.1 

76.3 

80.6 

82.6 

84.' 

86.2 

8e> . 6 

87.7 

88.3 

83.3 

89.0 

89.1 

39.2 

39.3 

> 

600 

19.5 

62.7 

70.6 

77.2 

81.8 

84.1 

36.4 

88.1 

88.6 

90,0 

90.6 

90.6 

91.3 

91-5 

91.6 

_2JL,7 

> 

500 

i.y.5 

62.6 

70.9 

77.9 

83.0 

85.5 

38.2 

90.1 

90.6 

92.4 

93.1 

93.1 

93,9 

94.2 

94.3 

94.4 

> 

400 

19.5 

62.9 

7 j. . 2 

78.3 

83.5 

86.3 

39.4 

91.5 

92.0 

93.9 

94.7 

94.7 

95.6 

95.9 

96.0 

96.2 

> 

300 

J.  9 . 5 

62.9 

71.2 

70.3 

83.8 

86.7 

9<). 

92.5 

53.1 

95.2 

96.3 

96.4 

97.7 

93.1 

98.2 

98.4 

> 

200 

19.5 

62.9 

7 i • 2 

78.3 

83.8 

8A.7 

9f ).( 

92.6 

93.4 

95.6 

96.9 

97-1 

98.6 

99.0 

99.1 

99.5 

> 

100 

19.5 

52.9 

71.2 

78.3 

83.8 

86.7 

90  • 2 

92.6 

93.4 

95.6 

96.9 

97.1 

98,7 

99.1 

99.3 

99.7 

> 

0 

) 9 . 5 

02.9 

71.2 

78.3 

83.8 

86.7 

90.2 

92.6 

93.4 

95.6 

97.  u 

97.2 

98.8 

99.2 

99.5 

100.0 

USAF  ETAC 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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USAr  cTaC 

AIR  rtfcATHEh  Si.K  'Kr/K»C 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


158C6 

st  a:  on 


r^-T  CAMPBELL  KV/CAMP8ELL  1AF 

STATION  NAVE 


44-45,51-72 

>EA#$ 


JAll 

MONTH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1500-17Q0 

NOU<$  (1ST) 


CEILING 

(FEET) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

> 10 

>6 

> 5 

> 4 

>3 

£ 2 VS 

>2 

> r* 

> P/4 

> 1 

> V4 

> it 

> 'A 

>5/16 

> v* 

> 0 

NO  CEILING 
> 20000 

11.7 

21,1 

>5.f' 
44  . 1 

36.5 

45.1 

37.  r 

45.7 

37.3 

46.1 

37.3 

46.7 

37.3 

46.2 

37.4 

46.4 

37.4 

46.4 

37.4 

46.5 

37.4 

46.5 

37.4 

46.5 

37 .4 

46.5 

37.4 

46 . 5 

37.4 

46.5 

37.4 

46.5 

> 18000 
> 16000 

21.2 

>1.3 

44.1 

44.5 

45.1 

45.5 

45.8 

46.2 

46.1 

46.6 

46.2 

46, 

46.3 
46 . 7 

46.4 

46.9 

45.5 

46.9 

46.5 

47.0 

46.5 
47.  j 

46.5 

47.0 

46.5 

47.0 

46.5 

47.0 

46.5 

47.0 

46.5 

47.0 

> 14000 

> 12000 

2 1.6 
?2.  1 

45.3 

6.9 

46  • 4 
4 8 • C 

47.1 

40.9 

47.6 

49.5 

47.7 

49.6 

47.8 

49.7 

47.9 

49,8 

47.9 

49.9 

48.0 

49.9 

4 8.0 
50.0 

4 8.0 
50.0 

48.0 
50,  C 

48.0 

50.0 

48. C 
50. 0 

48.0 

50.0 

> 10000 
> 9000 

Id.  L 
ci.  1 

5>u.>; 
6 C . 9 

51.5 

52.4 

52.6 

53.5 

53.2 

54.1 

53,3 
54 . 2 

53.4 

54.4 

53.5 

54.5 

53.5 

54.5 

53.6 

54.6 

53.6 

54.6 

53.6 

54.8 

53.6 

54.6 

53.6 

54.6 

53.6 

54.6 

53.6 

54.6 

> 8000 
> 7000 

?3.c 

_ « . 

53. C 
54.4 

54.6 

56.5 

55.8 

57,7 

56.5 

58.4 

56.6 

58.5 

56.8 

58,7 

56.9 

58.9 

57.0 

-Jl-XJ 

57.0 

59.0 

57.1 
59.  b 

57.1 

59.0 

57.1 

59.0 

57.1 

59..0 

57.1 

59.0 

57.1 

.-■59.-Q 

> 6000 
> 5000 

24.4 
2 ^ 

55.5 

57.2 

57.6 

59.4 

58.9 

60.9 

59.7 

61.8 

59.8 

62,0 

60.0 
62- ?. 

60. 2 
62.3 

60.2 

62.4 

60.3 

62.4 

60,3 

62,5 

60.3 

62.5 

60.3 

62.5 

60.3 

62.6 

60.3 

62.5 

60.3 

62.5 

> 4500 

> 4000 

24.  V 
?4.4 

27.6 

59.6 

60.0 

62.1 

61.6 

63.8 

62.5 

64.9 

62.7 

65,0 

6?.  A 9 
6 • 3 

63.1 

65.5 

63.1 

65.5 

63.2 

65.6 

63.2 

65.7 

63.2 
65 . 7 

o3.2 

65.7 

63.2 

65.7 

63.2 

63.7 

63.2 

65.7 

> 3500 

> 3000 

C O . 

c O - t 

A M ( Q 

c3.4 

63.5 

66.1 

65.3 

68.1 

66.4 

69.3 

66 . 5 

69.5 

66.0 

70.0 

67.1 

70.4 

67.1 

70.5 

67.2 

70.6 

67.3 

70.6 

67.3 

70.6 

67.3 

70.6 

67.3 

70.6 

67.3 

70.6 

67.3 

70.7 

> 2500 

> 2000 

L.  1 • 1) 

?C  . a 

65.  1 
o9.S 

68.6 

7-M 

70.3 

75.5 

72-6 

76.9 

72.3 

77.2 

72.3 

77.9 

73.2 

78.3 

73.3 

78.4 

73.4 

78.6 

73.5 

78.6 

73.5 

78.6 

73.5 

78.6 

73.5 

78.6 

73.5 

78.7 

73.5 

78.7 

> 1800 
^ 1500 

(t),3 
20. 2 

7 >.3 
‘"1.5 

74.  C 
75.6 

76.5 
7 8.4 

77.9 

30.0 

78.2 

80.4 

78,9 
»1  .3 

79.3 

3J.7 

79.4 

81.9 

79.7 

82.2 

79.7 

82,2 

79.7 

82.2 

79,7 

82.2 

79.7 

32.2 

79.7 

32.3 

79.8 

82.3 

£ 1200 
> 1000 

2 ’1.5 
28.  c 

73,1 

73.7 

77.6 

78.4 

b 1 . u 

81.9 

83.1 

84.5 

03.7 

85.1 

84.8 

36-4 

85.3 

86.9 

85.5 

87.1 

85.8 

87,5 

85.9 

87.9 

85.9 

87,6 

85,9 

87,6 

85.9 

b7.6 

85.9 

87.7 

86.0 

87.7 

> 900 

> 800 

2?  . O 
28.0 

73.9 

74.4 

78.9 

79.5 

82.6 

83.5 

85.3 

86.4 

86.1 

67.6 

87.7 

89.3 

88.3 

90.0 

88.6 

90.3 

89.0 

89.1 

91.2 

89.2 

91.2 

89.2 

91.2 

89,2 

91-2 

89.2 

91.3 

89.3 

91.3 

> 700 

> 600 

/ 8 * 6 
^3.6 

74.5 

74.6 

80.0 

80.1 

84.2 

84.6 

87.3 

88.0 

58 . 5 
89.4 

90.4 

.91.5 

91.2 

92.6 

91.4 

92.8 

92.3 

93.9 

92.4 

94,1 

92.5 

94.2 

92.5 

94,2 

92.5 

94.2 

92.5 

94.3 

92.6 

94.4 

> 500 

> 400 

? 8 . c 
2 P.6 

74.7 

74.8 

80.4 
8 0.5 

85.  U 
85.3 

88.5 

88.9 

89.9 

90.3 

92.2 

9?.8 

93.5 

94.4 

93.8 

94.7 

95.0 

96.3 

95.5 

97.1 

95.6 

97.2 

95.6 

97.? 

95.6 

97.3 

95.8 

97.4 

95,8 

,9Lt5 

> 300 

> 200 

2 6.6 
26.6 

74.8 

74.8 

60.6 

80.6 

85.3 

85.3 

89.0 

89.0 

90.5 

90.5 

93-1 

93-1 

94.8 

94.8 

95.1 

95.1 

97.2 

97.3 

98.2 

98.5 

98.3 

96.6 

98.5 

99.0 

98.6 

99.1 

98.7 

99.3 

98.7 

99.4 

> 100 
> 0 

<’8.6 

26.6 

74.  P 
74.6 

80.6 

80.6 

85.3 

85.3 

89.0 

89.0 

90.5 

90.5 

93.1 

93.1 

94.8 

94.8 

95.1 
95. 1 

97.3 

97.3 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.5 

lk-.O 

USAF  ETAC  wit*  0-14-5 (OLA)  devious  editions  of  this  eo«m  a*c  osx'xete 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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DATA  PROCESS  i -<G  KRf  ,C« 
USAF  E-TAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/^AC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY  I 

I 


13806  FORT  CAMPBELL  KY/CAMPBSI.  L AAF 

STATION  STATION  NAMt 


44-45,51-72 

YEARS 


JLA11 

MONTH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MOUW  (1ST) 


CEILING 

(F£ET| 

VISIBILITY  (STATUTE  MUES1 

> 10 

>6 

> 5 

> 4 

> 3 

> 2 VS 

> 1 

>1V| 

> V/4 

> 1 

>y« 

> H 

> 

>5/>6 

> "i 

> 0 

NO  CEILING 

a.  l 

39.2 

4ia 

41,6 

42.2 

42.2 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.7 

20000 

12. c 

44.4 

46.4 

47.4 

40.5 

49.4 

48.4 

48^4 

48,6 

43,7 

4 8.7 

46.7 

48.7 

48.7 

48,8 

> 

18000 

l2  • i 

44.6 

46.6 

47.5 

48.3 

48.3 

46.5 

48.5 

48.5 

48.7 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

49.0 

> 

16000 

12.1 

44.7 

46.7 

47.71 

48.4 

48.4 

48.7 

48.7 

48 . 7 

48.8 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.1 

> 

14000 

12.2 

45.4 

47.6 

48.7 

49.4 

49.4 

49.7 

49.8 

49.8 

50.0 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.2 

12000 

12.7 

47.2 

49.7 

50.8 

51.6 

51,6 

51  ,9 

51.9 

51.9 

52.2 

52.3 

52,3 

52.3 

-52^-2 

52,3 

52.4 

> 

10000 

12.  S 

49.0 

51.7 

53.0 

53.7 

53.7 

54.1 

54.1 

54.1 

54  3 

54.5 

54.5 

54.5 

54 . 5 

54.5 

54.6 

9000 

1?.? 

f>0.1 

52.8 

_iaa 

54-9 

54.9 

55.2 

55... 

55.3 

55  i 

55.6 

88.6 

55.6 

55.6 

55.6, 

55.8 

> 

8000 

33.2 

62.6 

55. 3 

56.6 

57,5 

57.5 

57.8 

57.9 

57.9 

58.1 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.4 

7000 

13.4 

_14a 

57.21 

58.6 

59.5, 

59.6 

59.9 

59..,  9 

59.9 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

6Q.3 

60. 3 

60.4 

> 

6000 

13.5 

55.1 

58.0 

59,6 

60.6 

60.6 

60.9 

61.0 

61.0 

61.2 

61.4 

61.4 

61.4 

61,4 

61.4 

61,5 

5000 

13.6 

57.5 

60.8 

62.6 

63.6 

63.7 

64.0 

64,1 

64.1 

64.3 

64.4 

64,4 

64.5 

64.5 

64.0 

64.7 

> 

4500 

14.. 

56.3 

61.8 

63.8 

64.8 

64.9 

65.3 

65.3 

65.3 

65.6 

65,7 

65.7 

65.8 

65,8 

65.8 

66.0 

4000 

14.2 

59.5 

63.2 

65.2 

66.4 

66.5 

66 . 9 

_&7_tQ 

67.nl 

67.3 

67  • 3 

oV.  5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.8 

> 

3500 

14.6 

61.4 

65.3 

67.6 

69.0 

69.1 

69.5 

69.6 

69.6 

70.0 

70.1 

70.1 

7C.2 

70.2 

70.3 

70.4 

3000 

14.7 

63.5 

67.6 

70.3 

71.7 

7)  .9 

7?. 3 

72.6 

72.6 

72.9 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.3 

73.4 

> 

2500 

15.8 

65.5 

69.8 

72.5 

74.1 

74.3 

74.8 

75.1 

75.1 

75.4 

75.6 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

2000 

15.4 

67.9 

72.6 

75.7 

77.5 

77.7 

78.4 

78.7 

78.7 

79.1 

79.2 

79.3 

79.4 

79.4 

79^ 

79.7 

> 

1800 

15.6 

69.0 

73.9 

77.1 

79.1 

79.3 

Oo.O 

80.4 

80.4 

80.7 

80.9 

81.0 

81.1 

81.1 

81.3 

81.4 

> 

1500 

15.6 

70.1 

75.8 

79.2 

81.4 

8;,7 

8?,  5 

82.8 

82.9 

83,2 

33.4 

83.6 

83.7 

83.7 

83.9 

84.0 

> 

1200 

15.7 

70.9 

77.0 

80.9 

83.6 

84.1 

85.0 

85.5 

85.5 

86.0 

86.1 

86.3 

86,4 

86.4 

86.6 

86,7 

1000 

15.7 

71.5 

78.0 

82.0 

84.8 

85,2 

36.4, 

87.0 

87.0 

87.6 

87.9 

85,0 

80.1 

88.1 

88.3 

88.4 

> 

900 

15.7 

71.6 

78.2 

82.3 

05.2 

85.8 

87.1 

87.7 

87.9 

88.4 

88.7 

88.8 

88.9 

88.9 

89.1 

89.3 

eoo 

15.8 

7 1 9 

78.6 

82.8 

86.0 

36.3 

88.4 

89.1 

89.3 

89.9 

90.2 

90.3 

90.4 

90.4 

90.6 

90.8 

> 

700 

15.6 

72.1 

78.9 

83.3 

86.5 

87.4 

89.2 

89.9 

90.0 

90.7 

90.9 

91.1 

91.2 

91.2 

91.4 

91.6 

600 

15.8 

■ z . i 

79.1 

83.6 

87.0 

87.9 

89.9 

90.8 

91.0 

92.0 

92,3 

92.4 

92.6 

92.6 

92.8 

93,0 

> 

500 

15.3 

12.1 

79.2 

83.8 

87.6 

88.6 

9n . 9 

9)  .8 

0? . n 

Q?  fi  1 

Q3  _ A 

QQ  *7 

03  4 9 

n-s  n 

rw 

* 'f  • c. 

r\  / / 

^ “T  • *T 

400 

15.3 

72.3 

79,4 

’84.3 

88.4 

89.7 

92.2 

93.2 

93.4 

94.7 

95.3 

95.4 

95.6 

95.6 

95.9 

96.1 

> 

300 

*5.8 

72.3 

79.4 

84.4 

88.6 

89.9 

92.8 

93.9 

94.3 

95.8 

96.6 

96.8 

97.1 

97.1 

97.5 

97,7 

> 

200 

15.3 

72*3 

79.4 

84.4 

bo.  7 

59.9 

9?.y 

94.2 

94.9 

96.5 

97.3 

97.6 

98.1 

98.1 

98.5 

93.7 

> 

100 

15.8 

72.3 

79.4 

84.4 

88.7 

89.9 

92.9 

94.2 

94.9 

96.6 

97.5 

97.9 

98.4 

98.5 

98.9 

99.5 

£ 

0 

15.8 

72.3 

79.4 

84.4 

88.7 

89.9 

92.9 

94.2 

94.9 

96.6 

97.5 

97.9 

98.4 

98 , 5 

92*9 

1 \j  0 « 0 

USAF  ETAC  wiw  (M4«5(OLA)  mvious  coitions  o*  this  to»m  arc  oisoterj 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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USAF  £TAC 

AIR  WFATHifR  SFRVICS/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13806 

STATION 


FuR  T CAMPBELL  KY/CAMP8ELL  AAF 

STATION  NAA»{ 


1-45/51-72. 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

(FEET) 

>10  >6 

> 5 

> a >3  > 2tt 

>2  > IV*  >)V* 

> 1 

> >/i 

> H 2 '/> 

>5/16  £ '/«  >0 

NO  CEILING 

0.5  ',0-71 

43.4 

44.2  45.0  45.1 

45.4  45.4  45.4 

45.5 

45.5 

45.5  45.6 

45.6  45.7  45.9 

> 20000 

8.6  44.6 

47.7 

48.6  49.5  4°. 6 

50.3  50.0  50.0 

50.1 

50.1 

50.1  50.2 

50.2  50.4  50.6 

> ieooo 

8.0  44.7 

47.8 

48. 7 49.6  49.7 

50.1  50.2  50.2 

50.2 

50.2 

50.2  50.3 

50.4  50,5  50.7 

> 16000 

8.3  44.7 

47.8 

48.7  49.6  49.7 

50,1  50.2  50.2 

50.2 

50.2 

50.2  50.3 

50.4  50.5  50.7 

> 14000 

9.1  45.2 

48.3 

49.2  50.1  50.3 

50.8  50.3  50.8 

50.9 

50.9 

50.9  51.0 

51.0  51.2  51.4 

> 12000 

9.1  46.2 

49.5 

50.4  51.4  51.5 

52.1  52.2  52.2 

52.? 

52.2 

52.2  52.3 

5 2. .4  52.5  52.7 

> 10000 

9.3  47.5 

51.1 

52.3  53.4  53.5 

54.1  54.2  54.2 

54.2 

54.2 

54.2  54.3 

54.3  54.5  54.7 

> 9000 

9.4  48.0 

51.6 

52.8  53.8  54.'’ 

54.6  54.7  54.7 

54.7 

54.7 

54.7  54.8 

54.8  55.0  55.2 

> 8000 

9.6  49.9 

53.8 

54.9  56.1  56.3 

56.8  56.9  56.9 

56.9 

56.9 

56.9  57,0 

57.1  57.2  57.4 

> 7000 

9.7  51.9 

55.8 

57.2  58.5  58,7 

59.3  59.4  59.4 

59.4 

59.4 

59.4  59.5 

59.6  59.7  59.9 

> 6000 

10.0  53.3 

57.2 

50.7  60.0  60.2 

60.8  60.9  60.9 

60.9 

60.9 

60.9  61.0 

61.1  61.2  61.4 

> 5000 

10.1  55.5 

59.7 

61.3  62.8  63.'’ 

63.5  63.6  63.6 

63.7 

63.7 

63.7  63.8 

63.8  64. u 64.2 

> 4500 

10.1  56.4 

60.6 

62.3  63.8  64.0 

64.7  64.8  64 . E 

64.8 

64.8 

64.8  64.9 

64.9  65.1  65.3 

> 4000 

10.5  58. C 

62-4 

64,2  65.9  66.1 

66.8  67. 0 67.0 

67.1 

67.1 

67,1  67.2 

67_,3  67,4  67.6 

> 3500 

10. 8 59.4 

64.2 

66.1  67.3  68.1 

68.8  69.0  69.0 

69.1 

69.1 

69.2  69.3 

69.3  69.5  69.7 

> 3000 

10.9  52.0 

67.2 

69.4  71.2  71.5 

72,4  72.7  72.7 

72.9 

72.9 

73.0  73.1 

73.1  73,3  73.5 

> 2500 

11.2  63.9 

'69.6 

72.0  73.8  74.0 

75.1  75.5  75.5 

75.6 

75.7 

75.8  75.9 

76.0  76.1  76.3 

> 2000 

11.3  66.4 

72.5 

75.2  77.4  77.8 

78.9  79.3  79.3 

79.5 

79.5 

79.7  79.3 

79.8  80.1  80.3 

> 1800 

11.5  67.2 

73.6 

76.4  78.7  79.2 

80.3  80.7  80.7 

80.9 

80.9 

31.1  81.2 

81,2  81.5  81.7 

> 1500 

11.5  68.3 

74.9 

77.9  30.3  80.8 

82.2  82.7  82.7 

82.9 

83.  J 

83.1  33.2 

83.3  83.6  83.8 

> 1200 

11.5  69.2 

76.3 

79.7  82.2  82.8 

84.2  84.8  84.9 

85.1 

85.1 

85.3  85.5 

85.5  85.8  36.0 

> 1000 

11.6  70.  C 

77.2 

80.9  33.6  84.3 

85.7  86,5  86.5 

86.8 

86.9 

87.0  87.2 

87.2  37.5  87.7 

> 900 

11.6  70.2 

77.8 

81.7  84.5  35.4 

86.9  87.7  87.8 

88.1 

88.1 

88.3  88.5 

88.5  98.8  89.0 

> 800 

11.6  70.4 

78.0 

82.2  85.3  f-6.5 

88.3  89.2  89.3 

89.6 

89.7 

89.8  90.0 

90.0  90.4  90.5 

> 700 

11.6  70.7 

78.7 

83.0  86.2  87.4 

89.4  90.3  90.4 

90.8 

90.9 

91.0  91.2 

91.2  91.5  91.7 

> 600 

11.7  71.1 

79.1 

83.6  87.0  83,1 

90.6  91.6  91.8 

92,1 

92,2 

92,3  92,5 

92.6  92.9  93.1 

> 500 

11.7  71.1 

79,2 

83.8  87.5  88,7 

91.5  92.7  92.9 

93.4 

93.5 

93.6  93.9 

94.0  94.4  94.6 

> 400 

11.7  71.2 

79.5 

84.1  87.9  89.2 

92_.l  93.5  93.7 

94.7 

94.9 

95. n 95.5 

95.6  96.1  96.3 

> 300 

11.7  71.4 

79,6 

p.a,  2 88.1  89.5 

92.6  94.2  94.5 

95.6 

96.0 

96.2  96.6 

96.8  97.4  97.7 

> 200 

11.7  71.4 

79.6 

84.2  88.1  89.5 

92.8  94.5  94.8 

95.9 

96.5 

96.6  97.3 

97.5  98.1  98.6 

> 100 

11.7  71-4 

79.6 

84.2  88.1  89.5 

92.8  94.6  94.9 

96.0 

96.6 

96.7  97.6 

97.9  98.6  99.6 

> 0 
“ 

i 1 . f|  t L • ** 

79.o 

54.2  88.1  89.5 

92.3  94.6  94.9 

96.0 

96.6 

96.7  97.6 

97.9  98.7100.0 

TOT  At  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 


USAF  ETAC 


0-14-5(01  A)  «tvious  ?£*t»on$  or  tm:$  rom  a*£  owoim 


iniwuo® 


OAT  A t'Ri.CL  ..•>  ■ O. 

USAF  £TAC 

AIR  WEATHER  itRVICE/OAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13806 

STATION 


F£RT  CL  .i>LSLL  KY/CAMP8SLL  AA£ 

STATION  NAME 


PERCENTAGE  frequency  of  occurrence 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  IS'ATUTE  MILES) 


NO  CEILING 
> 50000 


> 10  I 

> 6 

> s 

> 4 

>3 

> 2' A 

>5 

>VA  >1% 

> 1 

>v* 

> M 

> V* 

>5/16 

/ . 

6 2.2 

4 4.9 

45. 8' 

46.7 

46.7 

47.1 

47.2  47.2 

47.4 

47.6 

47.6 

47.7! 

47.7 

* • L 

,5.2 

4£.U 

49.1 

50.0 

50.1 

50.6 

50.7  50.7 

50.8 

51.1 

51.1 

51.3 

51,3 

c 

'.>  » 

45.2 

4 8.0 

69.3 

50.3 

50.4 

50.9 

51.0  51.0 

51.1 

51.4 

51.4 

51.6 

51.6 

3.1 

4 5.5 

46.3 

49.6 

50.6 

50.7 

51.2 

51.3  51.3 

51  .4 

51.7 

51.7 

51.9 

$1.9 

6.3 

46.4 

49.4| 

50.7 

51.9 

51 .9 

52.4 

52.5  52.5 

52.7 

52.4 

52.9 

53.2 

53.2 

b.£ 

47.4 

5 u . 61 

52.1 

53.4 

53.5 

54.  • 

54.1  54.1 

54.? 

54 . 5 

54.  a 

54.7 

54.7 

c.6 

49.2 

52.6 

54.4 

55.6 

55.7 

56.2 

56.3  56.3 

56.5 

56.7 

56.7 

57.0 

57.0 

Li.? 

3g.2 

53.  a' 

55.4 

57. u 

57,0 

57.6 

57.7  57.7 

57.8 

5b. 1 

58.1 

58.3 

58.3 

6.8 

£1.0 

55.4 

57.3 

58.7 

58.5 

59.4 

59.5  59.5 

59.6 

59.9 

59.9 

60.1 

60.1 

9 . 2 

£3.4 

57.3 

59.2 

6u . o 

60.7 

6 1.3 

61.4  61.4 

61  .6 

61.8 

61  .8 

62.1 

62.1 

9.2 

54,4 

58.6 

60.4 

62.0 

62.1 

62.7 

62.8  62.8 

62.9 

63.2 

63.2 

63.4 

63.4 

66.7  66.7 
67. 6|  67.6 
69.71  69.7 

70.7  7C.8 
73. A 73.6 


47.7  48.1 
_5_Ll.2_5.U7 
51.6  52.0 
51.9  52.3 

53.2  53.5 
54.,?  5 5 tJ. 

57.0  57.3 

60.1  60.6 

62.1  62.5 
63.4  63.8 

67.3  67.8 


r).  1 

1 -.4 

63.7 

65.8 

69.4 

72.1 

72,2  74.3 
75.1  77.0 

74.4  76,4 
77.3  78.9 

75.6  75.6 
79.1  79.2 

1 0.4 
U.4 

66 . 8 
67.7 

73.2 

74.5 

76.3  78.9 
77.7  30.8 

79.0  80.1 

61.0  9?.  3 

80.4  80.5 
82.6  82.7 

iO#<? 

1 j • 6 

08.2 

68.2 

75.3 

76.3 

78.7  82. 0 

79.8  33.7 

32.2  84. d 
84.0  95.9 

84.4  84.4 
86.3  86.3 

1 C • 6 
1C  • 0 

69.3 

69.1* 

76.9 

77.6 

80.6  84.8 
61.5  85.8 

85.2  37.1 

86.2  88.3 

87.5  87.6 
88.7  8e.7 

1 )•  c 
1C.  i. 

69.5 
7 . 3 

77.9 

73.3 

32. G 36.5 
82.6  37.3 

86.9  39.2 
87. a 9d.5 

89.7  89.8 
91.1  91.1 

10.6 
K .6 

70.3 
7,.  .3 

78.3 

73.3 

02.6  87.8 
82.8  38.1 

88.3  91.4 
88.6  9? . j 

92.2  92.3 
93.0  93.1 

10.6 

lo.f 

70.3 
7 y • 3 

78.5 

78.5 

83.1  88.7 
83.1  88.7 

89.2  92.9 

89.3  93.9 

94.4  94.6 
94.7  94.9 

J 0.6 
i J • &> 

70,3 
7 u . 3 

73.5 

78.5 

83.2  88.7 
83.2  88.7 

89.4  93.1 
89.4  93.1 

94.7  95.0 
94.7  95.0 

USAF  ETAC 


0-14-5(01  A)  MLVOUS  LOTIONS  O'  IM.S  LOLM  AH  OLSOILTE 


68.2 
70 , 5 

68.2 

70.5 

68.7 

7Qt<? 

71.6 

74.3 

71.6 

74.3 

72.0 

74.8 

76.5 

80,1 

76.5 

80.1 

77.0 

80.6 

3)  .6 
63.8 

81.6 

33.8 

82.0 

84.3 

85.6 

07.6 

35.6 

87.6 

86.1 

88,1 

39.0 

90.3 

09.0 

90.4 

89.4 

90.9 

91.4 

92.9 

91.6 

93.1 

92.0 

93.5 

94.5 

93 .5 

94.8 

95.8 

95.3 

96.3 

97.7 

93.4 

98.1 

98.3 

98.6 

99.5 

98.5 

98.5 

99.0 

99.0 

99.9 

100.0 

OATA  WUt’iU  ’«  . Ch 

" OS AF  £TAC 

-i  AIR  <JcATH£P  SERvICE/f'A" 

13306  FJRV  CAt-iPriSLL  KY/CAMPBE1.L  AAF 

STATION  ” STATION  NAME 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4±z±&j1± =12 

VEAR$ 


FEB 

month 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MOORS  (1ST) 


r 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

(FEET) 

> 10 

> 6 

>5 

> 4 

>3 

> I'/i 

> 2 

>VA 

> VA 

> 1 

> 

> l, 

>'/> 

£5/16 

> % 

> o 

NO  CEILING 

6 . A 

37.9 

41.1 

42.7 

44.3 

44.3 

44.5 

44.5 

44.5 

44.6 

44.6 

44.6 

44.7 

44.7 

44.9 

45.2 

- 

20000 

7.2 

91.5 

45 .0 

46.6 

48.3 

48.4 

4e.5 

48.6 

48.6 

48.6 

48.7 

48.7 

48.9 

48.9 

49.1 

49.4 

> 

18000 

7.2 

91.6 

45.1 

46 . 6 

48.5 

48.5 

48.7 

48.7 

48.7 

48.8 

48.8 

48.8 

49.1 

49.1 

49.2 

49.6 

> 14000 

7.2 

4*1.6 

45.1 

46.8 

48.5 

48.6 

48.8 

48.8 

48.8 

48.9 

48.9 

43.9 

49.? 

49.2 

49.3 

49,7 

> 

14000 

7.  a 

92.1 

45.9 

47.6 

49.4 

49.6 

49.7 

49.8 

49.8 

49.8 

49.9 

49.9 

5u.  1 

50.  1 

50.3 

50.6 

> 

12000 

7.5 

93.9 

47,2 

49.1 

51.0 

51,1 

51  .4 

51.5 

51.5 

51,5 

51.6 

51.6 

51,6 

51.3 

52-9 

-52.3 

> 

10000 

7.6 

95.3 

49.4 

51.5 

53,4 

53.5 

53.8 

53.9 

53.9 

53.9 

54.0 

54.0 

54.2 

54.2 

54.4 

54.7 

9000 

7.6 

95.9 

50.2 

52.4 

54.3 

54.4 

54.7 

54.3 

54.8 

54.8 

54.9 

54. 91 

55.1 

55,1 

55,3 

.55.6 

> 

8000 

7.? 

98.  C 

52.5 

54,91 

56.8 

57.0 

57.2 

57.3 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.6 

57.6 

57.8 

56.1 

7000 

3.1 

99.5 

54.1 

56.6 

58.6 

58.7 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.? 

59.4 

5.9,4 

5.9.6 

59.9 

> 

6000 

8.1 

59.9 

55.1 

57.7 

59.7 

59.9 

60.3 

60.4 

60.4 

60  • 4 

60.5 

60.5 

60.7 

60.7 

60.9 

61.2 

5000 

6. 51 

53.5 

58.6 

61.3 

63.5 

63.8 

84.2 

64.3 

64.3 

64.4 

64,4 

64.4 

64,7 

4.4 . 7 

64.8 

65.2 

> 

4500 

8.5 

54.9 

59.5 

62.3 

64.8 

65. 0| 

65-5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.9 

65.9 

66.1 

66.4 

> 

4000 

8.7 

55.9 

60.8 

63.6 

66.4 

66.7 

67.1 

67.2 

67.2 

67.3 

67.4 

67.4 

67.6 

67.6 

67.8 

68.1 

> 

3500 

8 . 8 

56.5 

62.0 

65.1 

67.7 

68.0 

68.5 

68,6 

68.6 

68.7 

68.8 

68.8 

69.0 

69.0 

69.2 

69.5 

3000 

3.9 

58. C 

64.0 

67.2 

69.9 

70.2 

70.9 

71.0 

71.0 

71.1 

71.3 

71.3 

71.5 

71.5 

71.7 

72.0 

> 

2500 

V.  1 

59.1 

65.3 

68.8 

71.6 

72.0 

72.9 

73.0 

73.0 

73.1 

73.3 

73.3 

73.6 

73.6 

73.7 

74.1 

£ 

2000 

9.2 

61.4 

67.5 

71.5 

74.7 

75.n 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.4 

76.4 

76.7 

76,7 

76.9 

77.2 

> 

1800 

9. A 

61.9 

68.6 

72.7 

76.0 

76.3 

77.3 

77.5 

77.6 

77.6 

77.8 

77.8 

78.1 

78.1 

78.3 

78.6 

> 

1500 

9.5 

63*3 

70.6 

74.9 

76.4 

78.8 

90,0 

00.3 

80.3 

80.5 

8C.7 

30.7 

81.  C 

81.0 

81.1 

81.4 

> 

1200 

9.6 

64 . 4 

72.4 

77,0 

81.2 

81.6 

82.9 

83.2 

83.3 

83.5 

83.7 

83.7 

84.0 

84.0 

84.2 

84.5 

1000 

9.6 

64.5 

72.7 

77.8 

82.3 

82.7 

84.1 

84.6 

84.7 

85.1 

85.3 

85.3 

85.6 

85. 6 

85.7 

-16.1 

> 

900 

9.6 

65.2 

73.6 

78.9 

83.5 

83.9 

85.4 

85.8 

85.9 

86.4 

86.6 

86.6 

86.9 

86.9 

87.1 

87.4 

> 

800 

9.6 

65.6 

74.3 

30.2 

85.1 

35,6 

87.1 

87.5 

87.6 

88.2 

88.4 

86.4 

88.8 

88.8 

89.1 

89.4 

> 

700 

9.6 

65.7 

74.4 

80.6 

85.6 

86.2 

87.8 

88.3 

88.5 

89.2 

89.5 

89.5 

90.0 

90.0 

90,2 

90.5 

600 

9.6 

65.9 

74.7 

81.1 

86.5 

87.1 

89.3 

89.9 

90. 1 

90.8 

91.2 

91.2 

91.6 

91  .8 

92,1 

92.4 

> 

500 

9.6 

66.0 

74.7 

81.3 

87.3 

88.1 

90.4 

91.0 

91.2 

92.3 

92.7 

92.7 

93.3 

93.3 

93.7 

94.1 

> 

<00 

9.6 

66.0 

74.8 

81.5 

87.8 

88.6 

91. C 

91.8 

92.1 

93.3 

93.9 

93.9 

94.8 

94.8 

95.2 

95.6 

> 

300 

9.6 

66.0 

75.0 

81.8 

88. 2 

89.2 

91.7 

92.7 

93.0 

94.4 

95.2 

95.2 

96.1 

96.1 

96.5 

96.9 

£ 

200 

9.6 

66.0 

75.0 

81.8 

88.2 

89.? 

91.8 

93.1 

93.5 

95.2 

96.1 

96.2 

97.5 

97.5 

98.0 

98.5 

> 

100 

9.6 

66.0 

75.1 

81.9 

88.4 

89.4 

92.0 

93.2 

93.6 

95.5 

96.5 

96.6 

97.9 

98.0 

98.6 

99.4 

> 

0 

9.6 

66.0 

75.1 

81.9 

88.4 

89.4 

9?  . 0 

93.2 

93.6 

95.6 

96.6 

96.7 

98.0 

98.1 

98.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS ZQZ1 
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DATA  p,<aCSSSit,G  8 A A ' C H 

US  AF  ETAC 

AIR  V/EATHgR  SERVICE /MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13806  FORT  CAMPBELL  KY/CAMP8ELL  AAF 

STATION  STATON  NAvC 


ti±z.‘ii>.51rJ2 

TfAtS 


JLEB. 

aoOnTh 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  — 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


e 

CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

!f£ET| 

c 

> 10 

>6 

>5 

> 4 

>3 

> 2 'A 

>2 

> P/4 

> 1 

> V, 

> W 

>% 

>5/16 

> % 

> o 

NO  CEILING 

6. A 

28. e 

32. C 

34.1 

36.3 

36.7 

38.1 

38.8 

38.9 

39.3 

39.5 

39.5 

39.6 

39.6 

39.6 

40.1 

> 70000 

7.3 

32.6 

36.3 

39. C 

41.8 

42.2 

43.8 

44.6 

44.8, 

45.2 

45.4 

45.4 

45.5 

45.5 

45.5 

46.0 

f 

> 18000 

7.3 

32.6 

36.4 

39.1 

41. 4 

42.3 

44.0 

44.7 

44.9 

45.3 

45.5 

45.5 

45. tj 

45.6 

45.7 

46.1 

> 16000 

7.3 

32.7 

36.5 

39.2 

42.0 

42.4 

_44._1 

44.8 

45.0 

45.4 

45.6 

45.6 

45.7 

45.71 

45.3 

46.3 

> 14000 

7. A 

23.1 

37.  Cl 

39.7 

42. 6 

43.01 

*4.7 

45.5 

45.7 

46.1 

46.3 

4673 

46.4 

46.4 

46.4 

46.9 

f 

> i:ooo 

7.6 

33.8 

38. 0 

40.8 

43.6 

44.1 

46.  D 

46.8 

47.0 

47.4 

47.6 

47.6 

47.7 

47 1 7 

47.7 

43.2 

> 10000 

7.8 

35.3 

39.9 

42.9 

46.0 

46.6 

48.7 

49.5 

49.7 

50.1 

50.3 

50.3 

50.4 

50.4 

50.5 

51.0 

3 

> 9000 

7. a 

35.9 

40.6 

43.8 

47.0 

47.6 

49.7 

50.6 

50.8 

51.2 

51.4 

51.4 

51,5 

51,5 

51.5 

52.0 

c 

> 8000 

a.. 

37.0 

41.9 

45.4 

48.7 

49.5 

51.6 

52.5 

52.7 

53.1 

53.3 

53.3 

53.4 

53.4 

53.4 

53.9 

s 

> 7000 

a. a 

38.1 

43.2 

47.1 

50.6 

51.3 

53.4 

54.3 

54.5 

54,9 

55.1 

55 . 1 

55,? 

55.2 

55.3 

55.8 

1 

s _ 

> 6000 

8. A 

39.0 

44.2 

43.2 

51.9 

52.6 

54.8 

55.7 

55.9 

56.3 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

57.2 

5 •t' 

> 5000 

8.8 

41.5 

47.0 

51.2 

55.1 

55.9 

58.1 

59.0 

59.2 

59.6 

59.3 

59.8 

59.9 

59.9 

60.0 

60.5 

I 

> 4500 

8.8 

42.4 

47.9 

52.3 

56 . 4 

57.1 

59.4 

60.3 

60.5 

60.9 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61.3 

61.8 

S 

> 4000 

a. <5 

43.5 

49.3 

53.7 

58.1 

59.0 

61.3 

62.2 

62.4 

62.8 

63.0 

63.0 

63.2 

63.2 

63.3 

63.8 

! r 

> 3500 

9.2 

45. C 

50.5 

55 .5 

60.2 

61.0 

63.4 

64.3 

64.5 

64.9 

65.2 

65.2 

65.4 

65.4 

65.4 

65.9 

> 3000 

9.3 

46.3 

52.4 

57.4 

62.4 

63.2 

65.7 

66.6 

66.8 

67.2 

67.6 

67.6 

67.8 

67.8 

67.8 

68.3 

o 

> 2500 

9.5 

47.1 

53.5 

58.6 

63.7 

64.7 

67.3 

68.3 

68.6 

69.1 

69.4 

69.4 

69.6 

69.6 

69.7 

70.2 

| t 

> 7000 

9.7 

50. 0 

56.7 

62.0 

67.6 

68.7 

71.5 

72.6 

72.9 

73.5 

73.9 

73.9 

74.1 

74.1 

74  a 

74.6 

> 1800 

1 U • Ca 

51.4 

58.3 

63.6 

69.3 

70.4 

73a 

74.2 

74.6 

75.2 

75.6 

75.6 

75.8 

75.8 

75.9 

76.4 

> 1500 

10.5 

53.1 

60.2 

65.9 

71.8 

73.0 

76.2 

77.2 

77.6 

78.3 

78.8 

78.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.6 

f 

> 1200 

10.7 

54.7 

62.4 

68.2 

74.4 

75.5 

73.9 

80.0 

80.4 

81.1 

81.6 

81.6 

61,8 

81.8 

81.8 

82.4 

> 1000 

io. a 

55.4 

63.6 

69.8 

76.2 

77.5 

81.2 

_ 82 . 5 

82.9 

83.8 

84.5 

84.5 

84.7 

34^ 

34.8 

35.4 

> 900 

10.8 

55.8 

64.2 

70.6 

77.3 

78.6 

82.5 

84.0 

84.5 

05.4 

86.1 

86.1 

86.4 

s6 . 4 

86.5 

87. C 

£ 

> 800 

10.8 

56.5 

65.1 

71.6 

78.3 

79.7 

83.8 

85.41 

85. 9 

8-».0 

87.7 

87.7 

88. C 

88.0 

88.1 

88.7 

> 700 

10.6] 

56.6 

65.2 

72.0 

78.9 

80.4 

84.6 

86.2 

86.8 

88.0 

88.6 

88  8 

89.2 

89.2 

89.3 

89.8 

> 600 

io. a 

57.0 

65.9 

72.5 

79.9 

81.3 

85.8 

87.6 

88.2 

89.6 

90.4 

90.5 

90.9 

90.9 

91.0 

91.6 

T 

> 500 

io. a 

57. C 

66.1 

73.2 

80.5 

62.0 

86.8 

89.0 

89.6 

91.0 

92.1 

92.2 

92.8 

92.8 

93.0 

93.6 

> 400 

10.8 

57,1 

66.1 

73.3 

80.7 

82.4 

87.2 

89.4 

90.2 

92.1 

93.3 

93.4 

94.1 

94.1 

94.4 

94.9 

> 300 

10.8 

57.1 

66.2 

73.5 

80.9 

82.6 

87.5 

89.8 

90.5 

93.2 

94.5 

94.6 

95.5 

95.5 

96.0 

96.8 

.* 

> 200 

10. s 

57a 

66.2 

73.5 

81.0 

82.7 

87.7 

90.1 

90.8 

93.6 

95.2 

95.8 

96.9 

97.0 

97.6 

98.6 

> 100 

10. s 

57.1 

66.2 

73.5 

81,0 

82.7 

87.7 

90.1 

90.8 

93.6 

95.4 

95.6 

97.4 

97.5 

98. a 

99.6 

> o 

10.6 

57.1 

66.2 

73.5 

81.0 

82.7 

87.7 

90.1 

90.8 

93.7 

_2£t* 

95.6 

97.5 

97,5 

98.51100.0 

If4 


) 


1MIKU0® 


f 

f1 


f 


e 

e 

€ 


DAT  A fttLCCSSiM*  BR'.'Cr 
USAF  GTAC 

AIR  WEATHER  SGRV ICE/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


J 3806  FORT  CAMPBELL  XY/CAMPfiELL  AAF 

STATION  STATION  NAM! 


44-45,51-72 

YfAfS 


££  a 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROAA  HOURLY  OBSERVATIONS) 


HOURS  !IST| 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

(f£ET| 

2 »0 

>6 

> 5 

£ 1 

H 

> 3 j > VA 

>7 

>VA 

> VA 

> ) 

> v. 

> K 

> 'A 

>5/16 

> Va 

> 0 

NO  CEILING 

13.6 

'<2.1 

43.1 

43.9 

44.;.  44.? 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44,5 

44 . 5 

44.5 

“ 

20000 

15.5 

48.4 

49.5 

50.4 

50.7  50.7 

51  -3 

51,3 

51.3 

51  .3 

51,3 

51-3 

51-3 

51.3 

_JLL?  3 

51,3 

> 

18000 

15.5 

48.5 

49.6 

50.5 

50.fi!  50.9 

51.4 

51.4 

51.4 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

> 

16000 

15.5 

48.5 

49.6 

50.7 

5 l . Cj  51.1 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51  .7 

51.7 

,-5_l,_? 

51.7 

JLL.7 

> 

14000 

16,1 

49.5 

50.3 

52.1 

52.61  52.6 

53.2 

53.2 

53.2 

53.3 

53.3 

53,3 

53.3 

53.3 

33.3 

53.3 

> 

12000 

16.3 

50.  St 

52.4 

53.8 

54. a 54.4 

55.0 

?5.p 

55.01 

55,0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.-0 

55.0 

JL5*j} 

> 

>0000 

17. C 

53.6 

55.4 

56.9 

57.4  57.5 

58.1 

55.1 

58.1 

58 .1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58. 1 

9000 

17. A 

54.9 

56.7 

58.2 

58. 58.8 

59.4 

59.4 

_J  9. A 

59.4 

59.4 

.59,4 

59,4 

J5 

59.4 

,.52*4 

> 

8000 

17. c 

56.5 

58.2 

59.8 

60.3  60,4 

61.0 

61.0 

61.0 

61 .0 

61.  C 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

7000 

17. S 

56.2 

60.1 

61.6 

62.2  62.2 

62,8 

62.8 

62*6 

62.9 

62.9 

62.9 

_62.,9 

62.-9 

62-i-2 

JlL.9 

> 

6000 

18.  , 

59.1 

61.0 

62.6 

63.  lj  63.2 

63.8 

63.8 

63.6 

63.8 

63.8 

63 . 8 

63.3 

63.8 

63.8 

63.8 

5000 

i8 . 5 

61.3 

63.5 

65.2 

65.9  65.9 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

68.6 

66,6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

> 

4500 

i 8.7 

62.1 

64.5 

66.3 

67.0  67.0 

67,7 

o7 . 7 

67.7 

67.7 

6?  • 7 

67.7 

67.9 

67.9 

67.9 

67,9 

> 

4000 

i 9 • 0 

63.5 

66.0 

68.5 

69.3  69.4 

70.0 

70.1, 

70 . J 

7C.2 

70.2 

70. 3 

70.3 

73.3 

70,3 

> 

1500 

19.1 

64.4 

67.1 

69.6 

70.4  70.5 

71.2 

71.4 

7)..  4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

3000 

19.  A 

66.3 

69.8 

72.8 

73 . q 73.8 

74.5 

74.8 

74.8 

74.3 

74.8 

74. P 

75.0 

75,0 

75,0 

75.0 

> 

2500 

j 9.  I 

68.7 

72.4 

75.8 

76.81  77.0 

77.8 

78.1 

78.1 

76.1 

78.1 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

76.3 

> 

2000 

20.  C 

70.7 

75.0 

78.7 

79.9!  80.1 

81.1 

81.3 

81.3 

81,5 

81.6 

31,6 

81,3 

81.8 

31.3 

_JU  - 8 

> 

1800 

20-0 

70-8 

75.3 

79.3 

8o • 7 81.0 

82-1 

82.4 

82.4 

82.6 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

h02.? 

> 

1500 

20.3 

71.7 

76.6 

80.7 

82.8  82.2 

34.5 

84.9 

34.9 

85.2 

35.3 

85.3 

85-4 

35.4 

85.4 

05,4 

> 

1200 

20.3 

72.4 

78.1 

82.6 

85.31  35,7 

37.1 

87.7 

87.7 

80.1 

83.2 

88.2 

88.3 

08.3 

88,3 

88.3 

> 

1000 

20.3 

72.8 

78.7 

83.4 

06.2  36.6 

88.3 

83.9i  88.9 

09.3 

89.4 

89.4 

89.5 

39  ,Jj 

89,5 

S9.5 

£ 

900 

20.3 

73.0 

78.9 

83.7 

87.0  87,4 

89.2 

09.9 

89.9 

90.3 

9C.4 

90.4 

9o<5 

90,5 

90.5 

90.5 

> 

800 

20.  A 

73.2 

79.4 

84.3 

87.8)  08.3 

9o.3 

91.3 

91.3 

91.9 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

> 

700 

20.  A 

73.2 

79.4 

84-4 

08.01  88.6 

9Q.9 

91.9 

92.0 

92.6 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

600 

2C.4 

73.4 

79,7 

8»> . 9 

89.2  90.2 

92.5 

93.7 

93.7 

94.5 

9<f.9 

94.9 

95.2 

95.j> 

95.2 

95-21 

> 

500 

20.4 

73.6 

80.0 

85.4 

89.9  91.0 

93.5 

94.9 

95.0 

95.9 

96.3 

96.4 

96.7 

96.7 

96.7 

96,7 

> 

400 

20.4 

73.6 

80.0 

85.5 

90.1  91.3 

94.1 

95.8 

95.9 

97.0 

97.4 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

> 

300 

20*4 

73.6 

80.0 

85.5!  90.41  91.7 

9<t  • 6 

96.7 

96.9 

98.2 

98.7 

98.8 

99.1 

99.) 

99.1 

99.1 

£ 

200 

20.4 

73.6 

80. C 

85.5 

90.4  91.7 

_94_*7 

96.8 

97.1 

98.4 

99.0 

99.0 

99.5 

99.5 

99.6 

99,6 

> 

100 

20  • 4 

73.6 

80.0 

85.5 

90.4  91.7 

94.7 

96.8 

97.1 

98.4 

99.1 

99.1 

°9 ,6 

99.6 

99.8 

99.8 

> 

0 

20. 

73.6 

80.0 

85.5 

90.4  91.7 

94.7 

96.8 

_2Zil 

\.3SLi±i 

99.1 

99.6 

99.6 

99.9 

10C.0 

i 


USAFETAC  *k'i 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 


.ZSiJJl 


/ 


0-14-5 (OLA)  r«voys  iwtcns  o*  tm*  form  ait  oisotcre 


OAT  4 > K u C £ o S - • . v*  ri < \ m 4 v r 
USAF  £TaC 

AIR  LEATHER  SfckYICE/ iAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


138C6 

STATtON 


FuKT  CAKPbcLL  KV/CANRBELL  AAF 

STATION  NAVE 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


1500-1700 

HOU«*LST  t 


NO  CEILING 
> 20000 


39.5  39.6 

48.9  49.5 
49.2  49.5 

49.2  49,9 
50.1  50.8 

52.3  53.0 

54.6  55.3 

55.7  56.4 

57.9  58.7 

59.0  59,8 

59.7  60.6 
6 i . 1 62.2 

62.1  63.3 

63.6  64 . 5 

6577  ft 6.7’ 

68.21  70.0 

71.7  73.5 
75.5  77.5 

76.4  78.5 

77.8  80.5 
79.7  82.8 

81.0  84.2 

81.5  84.9 

82.  C 85.7 
82.41  86.31 
82.5!  66.7 
82.3  87.2 

63.0  87.4 

83.0  87.5" 

83.  C,  87.5 
63. C 87.5“ 
83. C 87.5 


>2  >)Vi  >1'/. 

39 8 39.8  39.1 
49.9  50.0  50. ( 

50.3  50.4  50.< 

50.4  50.4  50.i 

51.2  51.3  51.: 

55.8  55.?'  55.' 

. 5.6 — 5-7.-?J 
59.1  59.2  59.; 
60.41  60 . 6 _6Q » ( 

61.4  41.5  61.! 

.fr3  t2-.fr  2*3 -63^ 

64.3  C'4.4  64. < 
66.0  66.  1 66. ' 

67.9  68.1  68.: 
-ZJUjLz  Lij|  -Z1..J 

75.3  75.6  75.1 
79. 7i  80.0  0o.( 
3o.7  81.0  81. ( 

83.3  83.7  83.' 
86.7'  87.3  37.) 

88.6  89.5  89.! 
90.0  90.9  91. ( 

91.6  92.5  92. < 
32. C'  93.7  93.1 

93.6  93.7  9^.1 
94. Sf  95.91  96.) 
35. 2i  96.9)  97.) 

95.6  97 .4  97.; 
95.6  97.4  97.i 
95.61  97.4  97. I 
95.61  97.4  97.1 


39.3  39.8 
50. J 50.fi 

50.4  50.4 

-lli.,4 5jL.ii 

51.3  51.3 
-5,3-. 2 .5JL.C 

55.9'  55.9 

59.2  59.2 
-614,-2  -6.Q..iJ 

61.5  61.5 

-63-.it,— 6-2j.4 

64.5  64.5 

■ 66,r2l  66^2 

68.2  68.2 
11.9-22.^9 
75.8  75.0 


>!i  >5/16  >V.  | >0 

39. 8 "3978 ”39.  &J  39.8 
50. C 50.0  50.01  50.0 
50 . 4'  50.4  50.4  50.4 

50.4  50.4  50.4  50.4 
51.31  51.3  51.3  51, 3j 
53. Si  53.5  53.51  53.5 
55.9  55.9  55.9  55.9 

_£LdlJL?*Q  57. .0.  ?J.& 
59. 2l  59.2  59.2  59.2 
60. 7[  60.71  60.7  60.7 

61.5  61.5  61.5  61.5 

63.4  63.4|  63.4  63.4 

64.5  64.5  64.5  64.5 
66.  ?1  66.3  66.3 . 66.3 

68.2  68.3  68.3)  68.3 
71.9 7 2 ,.-Q  .72*o  ._2il ill 
75.8  75,8  75.8  75.8 

.8u.2|-&>.«3  .Ms  2 -Ms 2 

81.2  81.3  01.3  81.3 

04.0  84.0  34.01  84.0 

87.6  37.7  87.7  87.7 
89. 81  89,9  ^9.9  89.9 

91.3  91.4  91.4  91.4 

93.1  93.2  93. 2i  93.2 

94.4  94.5  94.5  94.5 

95.6  95.7  95.7  95.7 

97.1  97.2  97.3  97.3 

90.2  90.4  98. 4|  98.4 
9975199 . 7 99.  7 99,7 
99.61  99.8  99.9  99.9 
95'. 6 99.8  99.9100.0 

99.5  99.3100.0100.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 


USAF  ETAC  mvsi  0-14-5(OlA)  «!v<xn  (ohons  o‘  iwi  »o««  **i  ouomk 


SMltXflO® 


DATA  i-R'CEiS  i.sG  6R<i,.CH 
USAF  ETaC 

AIR  WEATHER  iER /ICF/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


HUSH 


NOCEIUNG 
> 20000 


RT  CAMPBELL  KY/C AMPB5LL  AAF  “ 


STATION  NAvC 

percentage  frequency  of  occurrence  -Q3>^Hfa 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

I *1 

>10  >6  >5  >4  >3  > 2}A  >7  > VA  £ 1%  >1  > V.  > it  >'A  >5/16  > V*  >0 

ic"  77i^oT5'  43"i5  45.2  45.8  46.0  46.2  46„5|  46.6  46.71  46. 8 46.9  46.9  46.9  46.9  47. 

6.(1  44.7  48.2  50. n 50.9  51. 1 61.3  51.7  51.7  52. d 52.0  52.1  52.1  52. 1 52.2.52,. 

6.2)  44.0  46.3  50.1  51.0  51  .2  51.4)  51.8)  51.8)  52.  Cj  52.  l|  52.  2|  52. 2|  52. 2|  52. 3|  52. 

__  B.2i  44.9]  45.4]  50.2  5i.li  51. ai  5).6j  51. '<1  5?. 01  52.21  52.31  52.3]  52.4]  52.41  52.41  52. 

‘5.4  45.5  49. C 50.9  51.8  52. C 52.2  52.<T52*6  52.9  52.9  53.0  53.0  53.0  53.1  53. 

8.6  46.51  50.0  52. d 52.9  63.1  53.3  53.7,  53.7  54.0  54.1  54. 1 54.2  54.2  8^.2  54. 

8. el  47. si  51.0  53. 6|  54.5  54.8  55.0  55.3  55.4  55.7  55.7  55.8  55.8  55.8  55.9  56. 

9.0  46.5  52.3  54.4  55.4  55.7  55. 9i  56.3  56.3  56.6  56.7  56.7  96.8  56.8  56.8  57, 

9 • 1'  49/9  54.3  56.5  57.6  57.9  58.1  58.5  58.5  58.8  58.9  59.0  59.0  59.0  59.1  59. 

9.3  52.2  56.6  58.8  60.2  60.4  60.6  61.1  61.1  61.5  61.5  61.6  61.6  61.6  61  . .7  61. 

9.5  53.6  58.1  60.3  61.7  62.0  62.2  62.7  62.8  63.1  63.2  63.2  63.3  63.3  63.3  63. 

9.5  57.1  61.9  64.1  65.5  65. 81  *6.1  66.6  66.6  67.0  67. 3 67.1  67.1  67. 1|  67.2  67. 

9.7  57.7  62 . d 65.1  66.5  66.0  67.1  67.6  67.7  68.0  68.1  68.1  68.2  68.2  68.2  68. 

10.0  59.4  64.7  67.1  68.6  68.9  *9.2  69.8  69.9  7n.2  70.3  70.3  70.4  70.4  70.4  70. 


71.0  71.5 

72.1 

72.1 

72.5 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

74.3  74.7 

75.4 

li>.4 

75.0 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.7  77.2 

77.8 

77 . 8 

78.2 

78.3 

78.3 

78.4 

70.4 

80.7  81.3 

81.9 

_lli9 

82.3 

32.4 

8?.  4 

.82,5 

82.5 

81.7  82.4 

83.0 

83.0 

83.4 

83.5 

83.6 

83.6 

83.6 

83.8  84,6 

85.2 

85.3 

85.7 

85.5 

_85.p 

85.9 

85.9 

86.4  87.4 

88.1 

88.1 

88.6 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

97.8  R9.1 

89.0 

89.9 

90.4 

90.5 

90.5 

_90.6 

90.6 

89.0  90.2 

91.0 

91.0 

91.6 

91.7 

91.7 

91.9 

91.9 

89.9  91  .3 

9? . 1 

92.2 

92.8 

92.8 

92.9 

93,2 

93.2 

91.1  92.6 

93.5 

93.5 

94.1 

94.2 

94.3 

94.6 

94.6 

91.6  93.2 

94.2 

9^.? 

95. f 

95.1 

95.2 

95  f 5 

95.5 

92.3  93.3 

94.9 

94.5 

95.5 

96.1 

96.2 

96.5 

96.6 

92.8  94.4 

95.7 

95.7 

96.7 

97 1 

97.1 

97.4 

-„S7-t.5 

93.2  94.9 

96.3 

96.5 

97.8 

98.3 

98.4 

98.8 

98.9 

93.2  94.9 

96.3 

96.5 

97.5 

93.5 

98.6 

99,1 

99.2 

93,2  94.9 

96.3 

96.5 

97.8 

98.5 

98.6 

99.2 

99.2 

93.2  94.9 

96.3 

96.5 

97.5 

98.5 

98.6 

99.2 

99.3 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 


USAF  ETAC 


0-14-5  (OLA)  MCViOuS  COITIONS  Of  THIS  fO*M  Att  CISOttTC 


r 1 «*} 

^•sarsai 

sp 

Ipg 


Up 

*;W«\ 

s.%a*4 

* >3C<r  ‘A 


IPIP 

4*|| 

> ■»>£#  n>« 

ICtil 


DATA  PROCESS. NG  tiKA'.CH 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICfc/NAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13806 

STATION 


FORT  CAMPBELL  KY/CAHPE 

' STATION  NAM| 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

4 >3  I >}>/)  >2  >11*  >!•/.  ^1  >V. 


>w  s:/i« 


NO  CEILING 
> 20000 


AO. 5 40.6 
45.5  45.6 
45.5  45.6 
4y . 5.  45..6| 


45.1 

45.6 

45.6 

45.9 

46. C 

46.0 

46,1 

46.1 

46.2 

46.3 

46.9 

47.4 

47.  A 

47,7 

_AXie 

47.8 

47,9 

V,9 

48.0 

48,1 

49.0 

49.6 

49.6 

49.9 

50.0 

50. 0 

50.1 

50.1 

50.2 

50.3 

50,5 

51.1 

51.1 

51.5 

51.6 

51.6 

51.7 

51..? 

51,8 

51,9 

53.0 

53.6 

53.6 

54.0 

54.1 

54.1 

54.3 

54.3 

54.4 

54.5 

55.7 

5ft,  4 

56.4 

56.9 

57 . .1 

57,0 

57.2 

57,2 

57.4 

5.7.5 

57.2 

57.9 

57.9 

58.4 

58.5 

58.5 

58.7 

58.7 

58.9 

58.9 

59.7 

60.4 

60,4 

60.9 

61.0 

61.0 

61.2 

61  .? 

61.4 

61.5 

60.5 

61.2 

61.2 

61.8 

61.5 

61.9 

62.1 

62.1 

62.2 

62.3 

63.0 

63,0 

63.8 

64.4 

64.5 

64.5 

64.7 

64.7 

64.8 

64.9 

64.8 

65.7 

65.7 

66.4 

66.5 

66.5 

66 . 7 

66.7 

66.8 

66.9 

. 6.1. 4 

69_,J 

69.3 

69.9 

70.  u 

70.0 

70.3 

70.3 

70.4 

70.5 

71.6 

72.5 

72.5 

73.2 

73.3 

73.3 

73.5 

73.5 

73.7 

73.8 

7ft  , 4 

77,4 

77.5 

78.3 

78.4 

78.4 

78.7 

73.7 

75.8 

JL9,J2 

77.9 

79.0 

79.  C 

79.8 

79.5 

79.9 

80.2 

80.2 

80.4 

80.5 

88.5 

88.8 

88. 8 

90.2 

91.4 

90.5 

91.8 

90.5 

91.8 

93.1 

94.0 

93.4 

94.4 

93.5 

94.4 

95.3 
9ft. 4 

95.7 

97.0 

95.0 

97.0 

97.4 

97.6 

98.2 

98,6 

98.2 
98,  ft 

97.6 

97.7 

98.6 

98.6 

98.8 

98.9 

87.1  87.2 

J5..jat-ai.a 

90.7  90.9 
92. 0 92.1 
93.6  93.3 

95.9  96.1 

. 9Z,._2  .97.  .4 

98.5  98.3 

99.2  99.5 

99.3  99,8 
9 9. 31 00. C 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 


USAF  ETAC  WL  64  0*14*5(01  A)  Mtvious  COITIONS  OT  this  fO»M  A»£  OSSOltfC 


v>  • f*.  t 

--4  ' ■ 

wispcrp-ovc*.  -•  r 


OATA  f-  RtjC  6 >S  i i.O  aK/r  CH 

USAF  cTAC 

AIR  WEATHFR  SfcRV  1 C 6/ ."AC 

CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

13806  FORT  CAMPBELL  KY/CAMPBL:Lt 

STATION  STATION  NAME 

. AAF  44- 

r.45/.  51-72 HA £ 

YEARS  MONTH 

>10  > 6 


NO  CEILING 
> 20000 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


> 3 

> 2 

>v/i  > 1 Vi 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1  39.1 

47.0 

47.0 

47.IJ 

47. C 47. f 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1  47.1 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3  47.3 

48.0 

43,  C 

48.0 

48.0  48.0 

49.4 

49.4 

49.4 

49.41  49.4 

51.4 

52-5 

51.4 

52.5 

51.6 

52.7 

51.61  51.6 
52. 7j  52,7 

54.7 

54.7 

54.9 

55.0  55.0 

57.0 

57, ) 

57.2 

57.3  57.3 

58.5 

58.6 

58.8 

58.8  58.8 

60.3 

60.4 

60.6 

60.6  60.6 

61.0 

61.1 

61.3 

61.4  61.4 

64.1 

64.2 

64.4 

64.5  64.5 

66.6 

67.0 

67.3 

67.3  67.3 

72.2 

72.3 

72.7 

72,7  72.7 

77.3 

77.5 

77.9 

78,0  76.0 

82. C 

32.4 

fl7 .9 

82.9  82.9 

84.2 

84.7 

35.2 

85.3  85.3 

87.1 

67.6 

80.2 

88.3  88.3 

90.3 

90.8 

91.4 

91.4  91.4 

91.7 

92.3 

93.1 

93.1  93.1 

92.4 

93.1 

94.0 

94.1  94.1 

93.3 

94. 1 

95.1 

95.3  95.3 

>7.3 


94.6  96.0 
94.  g 94.0 
94.6  96.0 
94.3  96.0 


96.4  96.4 

96.9  96.9 
97.3  97.4 

97.9  93.0 

98.2  98.4 

98.3  96.5 
98.3  98.5 
98.3  98.5 


> ft 

> V* 

>5/16 

39.1 

39.1 

39.1 

47,  r 

47,  C 

47.0 

47.1 

47.1 

47.1 

47.3 

47.3 

47.3 

48.0 

49.4 

40.0 

49.4 

48.0 

49.4 

51.6 
5?  , 7 

51.6 

52.7 

51.6 

52.7 

55.0 

87.3 

55.0 

57.3 

55.0 

57.3 

58.8 

60.6 

58.8 

60.6 

58.8 

60.6 

61.4 

61.4 

61.4 

64,5 

64.5 

64.5 

67.3 

67.3 

67.3 

77.7 

72.7 

72.7 

78.0 

78.0 

78.0 

82,9 

82.9 

37.9 

85.4 

85.4 

85.4 

8 3.3 

88,3 

88,3 

91.6 

91.6 

91.6 

93.4 

93.4 

93.4 

94.4 

94.5 

94.5 

95-7 

95.8 

95.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.6 

97.7 

97.7 

98.1 

98.2 

98.2 

98.9 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

>.l  3< 
LsJJ.A 
M 47.1 
r . 3.  4' 
1.0'  4! 


..6  51.6; 
U-ZJ5J 
i.O  55,0 


99.6  99.6100. 
99.6  99.8100. 


Cl  I 


1.8  51 
L*_6 
..4  6 
uj>_& 
r . 3 67.3 
UlIJL 
1.0  78.0 
Lt9_gj 

1.4  8! 

1.3  Bj 
..6  91.6 

1.5  9‘ 

1.8  9) 

'.0  97.0 
UJ.JL7.7 

rrii  9« 

> . ul  91 
i.5  99.5 


Oil 


1.01 00.0 

1 , 0 100. 0 


USAF  ETAC 


0-14-5  (OLA)  »[VK>U5  (oinONS  0<  TH'S  <0<m  All  OBOtSIE 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 


rn.jC'-'Sj  C hR ■ Ctt 
USAF  fc TaC 

AIR  KEATHtTv  oERvlC-'/XAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


1 3 BQo 

STATION 


I NO  CEILING 
> 20000 


>10  >6 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

><  >3  2 2'/)  2 2 >l'/i  >)•/.  >1  >Y.  > Yx  > V,  >5/16  >! 


48.8  48. S 

35.0  56.6 
55.7  55.7 

53.9  55.3 
56.5  56.5 

58.1  5*.l 
60.3  66.3 

61.2  bl.? 


49.0  49 

.15x8-51 
55.9  55 
. 5.6.,  ll_5.fr. 
56.7  56 
58.3  58 
60.5  60 


.0  49 
.3  5 5 
.9  55 
.,_L  5,6 
.7  56 
.3  58 
.5  60 
.4  ft! 


.0  49.0 
..6  55.3 
.9  55.9 
* -1 . .5.jL»  1 
.7  ’>.7 

.5  60.5 

.4  A T . 4 


6) . 6 

62.6 

o3 . o 

63.7 

63.7 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

62.6 

64.7 

65.2 

56.1 

66.1 

66.4 

66.4 

66  • 4 

66 . 4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

63.6 

65.9 

66 . 4 

67.5 

67.5 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67,  6 

67.8 

67.3 

67.8 

65.5 

68.3 

69.1 

70.2 

70.  ? 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70,7 

70.7 

70,7 

70.7 

70.7 

70.7 

06 . 6 

69.6 

70.7 

71.8 

71.8 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

69.2 

72.3 

73.4 

74.7 

74.8 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75_jJ3 

75.5 

75.5 

71.3 

74.6 

75.9 

77.2 

77.3 

78.0 

78.1 

78.1 

73.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

73.2 

74.3 

77.9 

79.5 

81.1 

81.3 

82.2 

82.3 

82.3 

82.4 

3?,  • 4 

82.4 

32.4 

82.4 

82.  a 

32.4 

/ 6.7 

80.6 

82.5 

94.1 

84.4 

35.5 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

35.7 

85.7 

7fc.6 

83.2 

35.4 

87.1 

87.5 

3 8.3 

88.9 

89.0 

89. 1 

89.2 

89.2 

39.3 

89.3 

39.3 

89.3 

79. 

83.6 

85.9 

87.7 

88.2 

39.5 

89.6 

89.6 

89.8 

89.9 

39.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

79.9 

84.7 

87.2 

89.4 

89.9 

9l.2 

91.3 

91.4 

91.5 

9)  .6 

91.6 

91.7 

9). 7 

91.7 

91*7 

d 'i . 6 

85.7 

88.5 

90.9 

91,5 

93.0 

93.1 

93.2 

93.3 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

c *>„9 

86.1 

89.0 

91.6 

92.3 

9a. 0 

94.1 

94.2 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

61 . 1 

86.3 

89.3 

92.1 

92.8 

94.7 

94.9 

95.0 

95.4 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

91.1 

86.5 

89,7 

92.5 

93.3 

95.  A 

95.5 

95.7 

96.1 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

51.2 

86.7 

89.9 

92.7 

93.5 

95.5 

95.8 

95.9 

96.4 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

81.4 

86.9 

90.3 

93.3 

94.1 

96.5 

96.3 

97.0 

97.6 

97.7 

97.7 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

61.4 

87. C 

90.4 

93.5 

94.3 

97.0 

97.4 

97,7 

98.2 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

81.4 

87.0 

90.5 

93.7 

94.5 

97.3 

97.8 

98,1 

98.7 

98.9 

93.9 

99.? 

99.2 

99.2 

99.2 

81.4 

87.0 

90.5 

93.8 

94.6 

97.5 

98.0 

98.2 

99.0 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

81.4 

87.0 

90.6 

93.8 

94.7 

97.6 

98.1 

98.3 

99.1 

99.4 

99.4 

99.8 

99. C 

99.8 

99.8 

81.4 

87.0 

90.6 

93.0 

94.7 

97.6 

98.1 

98.3 

99.1 

99.5 

99.5 

99.9 

100.0100.0100.0 

31.4 

07.0 

90.6 

93.8 

94.7 

97.6 

98.1 

98.3 

99.1 

99.5 

99.5 

99.9 

100,0100.0100.0 

USAF  ETAC 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 


0-14*5  (OL  A)  mviouL  ioitons  o<  this  io,m  owotm 


DATA  r ><;' c £ 5 i '.  '’t-  ,<  .*  (,'■ 

U S A F c i y-  C 

A I °,  WE  AT  H£t<  TffiVl  c.'/  H',C 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


:i.K  f CAYPoElL  KY/CAMPuELL  aaf 


STATION  NAVE 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


NO  CEILING 
> 20000 


> 2500 

> 2000 

> 1800 
> 1500 


>6 

> 5 

> 4 

> 3 

> Th 

> 2 

> IV* 

> m 

>1  >¥, 

54. 

4 56.  C 

56.8 

57.0 

57,6 

57.2 

57. 2 

57.2 

57.2  57.3 

39. 

K 61. b 

62.9 

63.2 

63.2 

63.4 

63.4 

63.4 

63.5  63.5 

59. 

9 61.9 

63. C 

63.3 

63.3 

63.5 

63.5 

63.5 

63.6  63.6 

59. 

9 61.9 

63.  r 

63.3 

63.3 

63.5 

63.5 

63.5 

63.6  63.6 

cO . 

i 62.7 

63.8 

64.1 

64.1 

64.3 

64.’ 

6 4 . 4l  64.4 

52. 

2 64.3 

65 . 6 

65.9 

65 . 8 

*6  • .* 

66.0 

66. 1 

66.1  66.7 

r>4  . 

4 66.5 

67.8 

68.1 

63 . 1 

68.3 

68.3 

68.3 

68. 4 68.4 

55.3 

67.5 

68.8 

69.1 

69.1 

67 . 6 
71-  V 

70.0 

73.4 

71.3 

74.7 

71.6 

74.9 

71.6 

74.9 

,3.3 

75,9 

75.9 
78. 6 

77.2 

79.9 

77.4 

80.2 

77.5 

80.3 

76.9 

78 . 9 

79,7 

82.0 

81  .u 
83.4: 

81.4 

83.7 

81.4 

93.7 

80 . 4 
82.6 

83. S 
86.2 

85.3 

87.91 

85.7 
83. 3 

35,7 
8«  .4 

84.2 

75.5 

88.1 

89.5 

89.8 

91.5 

9o.3 
92. 0| 

90.4 

92.0 

85.7 
8 5 3 

89.8 

90.6 

91.8 

92.6 

92.3 

93.2 

92.4 

93.3 

87.  a 
88.3 

92.4 

93.0 

94.4 

95.  c 

95.0 

95.7 

95.2 

95.9 

89.5 

88.9 

93.2 

93.7 

95. 2i 
95.8 

95.0! 

96.5! 

96.1 

96.7 

89.0 
89. 7 

93.9 

94.0 

96.11 

96.3 

96.91 

97.3 

97.1 

97.5 

09 . ", 
89.1 

94.1 

94.2 

96.4 

96.6! 

97.5 

97.7 

97.8 

97.9 

69.1 

89-1 

94.3 

94.3 

96.6 

96.61 

97.8 

97.8 

95.0 

98.1 

89.1 

89.1 

94.3 

94.3 

96.6 

96.6 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

69.4  69 >4 

71.8  71.9 
HUZJLSlm.2 

77.8  17*8 


7 7.8 

77.3  77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

80.6 

30.6  80.7 

8.0,7 

80.7 

30.7 

81.8 

81.3  81.9 

81.9 

81.9 

31.9 

84.1 

84.1  84.2 

34.2 

84.2 

34,2 

86.2 

86.2  86.3 

86.3 

86.3 

36.3 

88.9 

88.9  89. u 

39.0 

39.0 

89.0 

90.9 

90.9  91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

9?, 8 

92.8  92.9 

92.9 

92.9 

92,9 

93.2 

93.2  93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

94 1 1 

94,2  94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

96.1 

96.2  96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

9ft,? 

96,°  97.0 

97.0 

97.0 

97,0 

97.0 

97.0  97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.6 

97.7  97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.1  98.2 

98.2 

93.2 

98.2 

98,0 

58.5  98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8  99.0 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1  99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.2 

99.3  99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.3 

99.4  99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.4 

99.4  99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.4 

99.4  99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

USAF  ETAC 


O*i4-5(OLA)  WJVIOUS  EDITIONS  Of  THIS  EO»M  A»£  C*SOl£TE 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS- 


QaTA  C:.  , v* 

U5AF  t TAC 

.3*-  ■ Cn 

CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

AIR  syEAT-SSk  Sfc'Rv 

ICC/ ■ aC 

138C6  f ,;RT  f 

L ,AAF 

44-.45.T.5Q-72 APR 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


NO  CEILING 
> 20000 


1 

> 10  : 

> 6 

1 

> 5 

> 4 1 

> 3 

P!) . i 

42.21 

42.4 

42 . 7i 

42.7 

23.6 

45.1 

49.7 

50.2! 

50.3 

23.7 

‘ 9,2 

49.9 

50,3 

50.5 

28.  E 

m9.S: 

50.11 

50.6 

50.8 

29.2 

20  • 1 

50.7] 

51.2 

51.4 

: 1 

r*2 . 1 

52 . 7 

52,2 

53.4 

31.2 

15.4 

56.2 

56 , 6 

56. S 

>2 

>1»/j 

> 1% 

> i 

> Vi 1 

> « 

>'/i 

>5/16 

> /» 

42.7 

42.7 

42.7 

42.8 

42.6 

42.8 

42.81  42.8 

42.8 

5() , 3 

59*3 

50.3, 

50.4 

.30,4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.5 

50.5 

50.5 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

5P. S 50.3 
51. A 51.4 


51.4  51.4  51.4  51.4  51. 


56.5  56.9  56.9  56 


9 56 . 

-5.8  .-lj  5E.1)  56.1  5B.*i 
61.7  61.7  61.7  61.7  61. 
64.0  64.0  64.0,  64.0  64. 
65. 5\  65.5  65.5  65.5  65. 
-67 .-91  67.9  .67.9  67.9  67. 


8 42. 

6 50. 
2.-5SU 

4 51. 

itL^J2.t4 

9 56.9 

T 5S  , 1 

7 61.7 
0 64.0 

5 65.5 
9 ->7.9 


34.6 

65.6 

67.4 

68.1 

68.4 

68,7 

68,8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9  68.9 

68,9  68.9 

36.', 

66.  ( 

69.8 

70.6 

71.0 

71.3 

71.3 

71,4 

iJD-ii 

71  .4 

71.4 

71,4  71.4 

71 .4  71.4 

37.  i 

70.3 

72.2 

73. 0 

73.4 

73.7 

73,7 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9  73.9 

73.9  73.9 

39.1 

75.2 

77.3 

78.2 

78.8 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79,3 

79,', 

79.4  79.4 

79.4  79.4 

“0 . 7 

79.2 

81.5 

82.5 

03.3 

83.6 

83.7 

83.9 

83.9 

84. C 

e4,l 

84.1  84.1 

34.1  84.1 

41.-- 

■:? . 5 

84.8 

85.9 

86.9 

87.2 

87.4 

87-6 

07.7 

37,7 

87,8 

87.8  87.3 

87.8  87.8 

A2.4 

83.7 

06. 2 

87.4 

88.4 

86.7 

88,9 

89.2 

89.2 

89.3 

09,4 

89,4  89.4 

89,4  89.4 

42.7 

85.- 

87.9 

39.1 

90.3 

90.7 

90.9 

91.2 

91.3 

91.3 

91,4 

91.4  91.4 

91.4  91.4 

4^.2 

37.2 

90.4 

91.8 

93.2 

93.6 

93.9 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4  94.5 

94.5  94.5 

43.5 

96.2 

91.4 

93.0 

94.4 

94.9 

95.4 

95.8 

95.9 

95.9 

96. 7 

96.0  96.1 

96.1  96,1 

43.5 

u8,3 

91.6 

93.3 

94.9 

95.5 

96.3 

96.4 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6  96.7 

96.7  96.7 

43.5 

CO . fc 

92. C 

93.3 

95.5 

96.1 

96.7 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4  97.4 

97.4  97.4 

43.5 

tS.9 

92.5 

94.5 

96.2 

96.8 

97.5 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

93.2  98.2 

98.2  98.2 

43.5 

59.0 

92.6 

94.7 

96.4 

97.1 

97.9 

98.4 

98.5 

93.6 

98.7 

98.7  98.7 

98.7  98.7 

“3-5 

89.2 

92.8 

95  • lj 

96.7 

97.5 

98.4 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3  99,a. 

99.4  99.4 

43.5 

89.3 

93. C 

95.1 

96.9 

97.8 

98.6 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6  99.7 

99.7  99,7 

h3.5 

o9.3 

93.0 

95.2 

96.9 

97.7 

98.8 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8  99.9 

99.5  99.9 

43.5 

89.3 

93.  C 

95.2 

96.9 

97.7 

98.8 

99.4 

99.5 

99.8 

99.9 

99,0100.0 

100.0103.0 

>2  • -> 

83.3 

93.6 

95.2 

96.9 

97.7 

98.8 

99.4 

99.6 

99.8 

99 , 91100 . Oil  00 . OllOO . 0|l00 . 0 

43.5 

69.3 

93.0 

95.2 

96.9 

97 . 7 

~S  • o 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

100. 0100. C 

luO.  01100.0 

USAF ETAC 


0-14.5(01  A)  MIVIOUS  tLXIWS  d IMS  ‘CIm  »l(  OSSOtdt 


lao  o U-  cn 


miomog) 


k 


c 

Cl 

o 


DATA  k . C T* 5 j O'  - Cri 
US AF  tTAC 

AIR  WEATHeR  SERvi AC 

138C6  ~,1!'T  CA  -1? BELL  KY/CAHFBKLL  AAF 

STATION  STATION  NAA*f 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


44-45,  50-7? 


.AE&. 

MONTH 


( 

( 

( 

( 

( 


% t 


( 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


HOU'StlST) 


CEILING 

(FEET) 

VISIBillTY  ISIATUIE  MILES) 

> 10 

>6 

> 5 

>4 

> 3 

> 2% 

> 2 

> 1ft 

> 1’/. 

> 1 

> V* 

> !i 

>« 

A 5/16 

>, 

> 0 

NO  CEILING 
> 20000 

26.  l 
31.7 

?9  • , 
49 , u 

39.1 

49.7 

39.1 

49.8 

39.1 

49.8 

39.1 
49.  P 

39.1 

49.8 

39.1 

49.8 

39.1 

49.8 

39.1 

49,8 

39.1 
49. H 

39.1 
49.  R 

39.1 

49.8 

39.1 

49.8 

39.1 

ft9.8 

39.1 

49.8 

> 18000 
> 16000 

>1  * 
12 . / 

49.4 

49.6 

49.  e 

50.  C 

49.9 
50.  1 

49.9 

50.1 

49.9 

50.1 

49.9 

5C,1 

49.9 

50,1 

49.9 

50.1 

49.9 

5n.l 

49.9 

50.1 

49.9 

50.1 

49.5 

50.1 

49.9 

50.1 

49.9 

50.1 

49.9 

50.1 

> M000 

> 12000 

32.5 

33.5 

50.3 

52.3 

50.6 

52.7 

50.9 
5 2.  ft 

50.9 
52- ft 

50.9 
R?  . n 

50-9 
5?  . 3 

50.9 

C Q 

50.9 

C *>  a 

50.9 

Co  O 

50.9 

C ' 

50.9 

C ~ n 

50.9 

<r  ~ 

. a 

5°. 9 
j2  • <5 

50.9 
52 . o 

50.9 
52_.  3 

> 10000 
> 9000 

36 . 
35.1 

54.7 

55.8 

55.3 

56.4 

55.3 
56 . 5 

55.3 

56.5 

55.3 

56.5 

55.3 

*6.5 

55.3 

56.5 

55.3 

56.5 

55.3 

56.5 

55.3 

56.5 

55.3 

56.5 

55.3 

56.5 

55.3 

56.5 

55.3 

56,5 

55.3 

56.5 

=:  6000 
> 7000 

3o  t '■* 

V<  .2 

55.1 

61.2 

59.9 

62.2 

60.0 

62.3 

60.0 

62.4 

60.1 

62.5 

60.1 
4 2 . 5 

60.1 

62.5 

60. 1 
62,5 

60.1 

62.5 

6C.1 

62.5 

60.1 

62.5 

60.1 

62^5 

60.1 

62.5 

60.1 

62.5 

60.1 

62.5 

> 6000 
> 5000 

3 7,- 
?&.  r 

62. S 
64.4 

63 . 8 
65.5 

64.0 

65.8 

64.1 
66 .0 

64.2 
66. 1 

64.2 

_66,i 

64.2 

66.1 

64.2 

-66.1 

64.2 

66.1 

64.2 

66.1 

64.2 

66.1 

64.2 

66.1 

64.2 

66.1 

64.2 

66.1 

64.2 

> 4500 

> 4000 

39.6 

41.n 

65.1' 
7 V . 2 

66.9 

71.4 

67,2 

71.9 

67.  A 
72.1 

67.5 

72.2 

67.5 

1U7, 

67.5 

72.2 

67.5 

72.2 

67.5 

12.2 

67.5 

72.2 

67.5 

72.2 

67.5 

72.2, 

67.5 

72.2 

67.5 

72.2 

67.5 

72,2 

> 3500 

> 3000 

4?,.b 

47.2 

74 .5 
81.2 

75.8 

82.7 

76.4 

83.3 

76.7 

83.7 

76.8 

83.9 

76.3 
8.3 . 9 

76.8 

83.9 

76.8 

83.9 

76.8 

83.9 

76.5 

83.5 

76.8 

83.9 

76.8 

83.9 

76.8 

83.9 

76.3 

33.9 

76.8 

83.9 

> 2500 

> 2000 

50.4 

85 . 1 
88. 7 

86.5 

90.4 

87.2 

91.1 

87.7 

91.6 

67.9 

91.9 

88.1 

92.1 

83.1 

92.1 

88.1 

92.1 

88.1 

92,1 

38.1 

92.1 

88.1 

92.1 

88.1 

92.1 

88.1 

92.1 

88.1 

92.1 

88.1 

92.1 

> 1800 
> 1500 

->0.  ^ 
r i 

i.  • 

. 4 
50.4 

91.3 

92.4 

2.1 

93.2 

92.9 

94.2 

93.1 

94.4 

93.2 
Oft.  6 

93.2 

94.6 

93.2 

94.6 

93.2 

94.6 

93.2 

94.6 

93.2 

94.6 

93.2 

94.6 

93.2 

94.6 

93.2 

94.6 

93.2 

94.6 

> 1200 
> 1000 

31.3 

51.4 

;i.4 

91.6 

93.5 

93.7 

94.5 

94.5 

95. C 
95.9 

95.9 

96.3 

96.1 

96.5 

96.1 

96.7 

96.1 

96.7 

96.1 

96.7 

96.1 

96.7 

96.1 

96.7 

96.1 

96.7 

96.1 

96.7 

96.1 

96.7 

96.1 

96.8 

> 900 

> 800 

5 L . -i 
51.4 

91.7 

-1.9 

92.6 

94.0 

95 . o 
95.3 

96.2 

96.7 

96.6 

97.2 

96.8 

97.5 

97.0 

97.7 

97.0 

97.7 

97.0 

97.7 

97.0 

97.7 

97.0 

97.7 

97.0 

97.7 

97.0 

97.7 

97.0 

97.7 

97.1 

97.8 

> 700 

> 600 

51.6 
5 i . 6 

92.2 

-<2.3 

94.4 

94.6 

95.7 

95.9 

97.2 

97.5 

97.7 

9o.o 

98.1 
-?  8_«_4 

98.4 

98.8 

98.4 

98.8 

98.5 

98.9 

98.5 

98.9 

98.5 

58.9 

98.5 

98.9 

9e.5 

98.9 

98.5 

98.9 

98.6 

99.0 

> 500 

> 400 

51-- 

51.4 

52.4 

92.4 

94.  S 
94. & 

96.2 

96.2 

97.8 

97.0 

98. 3 
98.3 

98.9 

98.9 

99.3 

99.4 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.4 

99.6 

99.4 

99.6 

99.4 

99.6 

99.4 

99.6 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

> 300 

> 200 

:>  1 ♦ ** 
51.4 

5 2.4 
92.4 

94.8 

94.8 

96.3 

96.3 

97.9 

97.9 

98.4 

98.4 

99.0 
99.. ) 

99.4 

99.5 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.7 

99.8 

99.7 

99.8 

99.7 

99.9 

99.7 

99.9 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

> 100 
> 0 

5 1 . 

5 i • * 

72. 4j  94.8 
42 . 4i  94.  Q 

96 . 3 
?6. 3 

97.9 

97.9 

98.4 

90.4 

99.0 

99.0 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.3 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

USAF  ETAC  k/i  6*  0-14*5  (OLA)  »£v>ou*  cations  o«  this  *o»m  a»£  ossourf 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 


.2161 


DATA  TKCC^S'Nb  SW  -CF 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE /MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


FORT  CAMPBELL  KY/ CAMPBELL  AAF 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


>VA  2 IK  >1  >Yi  >**  >'A  I > 5/16  > V* 


> 

leooo 

> 

16000 

> 

14000 

> 

12000 

> 

10000 

> 

9000 

> 

8000 

> 

7000 

> 

6000 

> 

5000 

> 

4500 

> 

4000 

> 

3500 

> 

3000 

> 

2500 

> 

2000 

> 

1800 

> 

1500 

> 

1200 

> 

1000 

> 

900 

> 

800 

> 

700 

> 

600 

> 

500 

> 

400 

6G.H  60.21  60 
62.  C 62 


64 

66 


SSk 


m-r-O'AUD'-a M 


IrWI 


69.9 

69.9 

69. 9j 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

84.7  84.0 


89.91  91.1 


91.5 


WfmmEml 


80.6 


86.8 


92.41  92.51  92-. 


8C.8  80.8 


92.7 


IBCE&EiiBIE&SlBffii&SlEiQEiSiEI 


94.8 

94.9, 

94.91 

94.9 

94,9 

94.9, 

93. 


93.61  95,31  96.6 


I* 


BMaqHilBaafMBa.wjKt.^rlKI.TrlMaKlWI 


97.9  98.4 
98.0 


98.7 


97. C 


98.11  98.1 


94,9 


97.0  97.0 


KlroEI«»:«;i=ii?iKwsiKraKSBl^^B 

EaffiEKi 


97.51  98.21  98.9 
97.5 


98.9 

98.9 


98.7 

98.9 


99.1  99.5 
99.4  99.7 


99.91100.01100.0 


100.010 


100,0 


DATA  PRcC  (■;>  j i uC  l1  4 '•  C H 

US  AT  £TAC 

AIR  WEATHER  SERVICe/HAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


' AC.Pb^LL  KY/CAMPficLL  AAF 


STATION  NAMl 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISte’llTY  (STATUTE  MILES) 


NO  CEILING 
£ 20000 


>)» 

> 1% 

> 1 

> V* 

> Vi 

>V4 

>5/16 

> V* 

5576 

55.6 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

62.9 

62.9 

63. C 

63.  C 

63. C 

63. C 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.1 

62.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63. ). 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.3 

63.3 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

67.9 

67.9 

63.0 

68. C 

63.0 

68. C 

68.0 

68.0 

69.3 

69.3 

69.2 

69.3 

69.3 

69,2 

69.3 

69.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

IJullUu. 

78.2  78. 
82.0  82. 

53. 7 83. 

67.0  87. 

89.0  89. 

J£L±3_9U 

92.7  92, 

94.8  94. 
96.7  95. 

96.7  96. 

-3i«j_2Zjt 

98.2  98. 
98.6  98. 

98.8  98. 
99.tC  .99.. 

99.3  99. 

99.5  99. 

99.6  99. 
99.9100. 
99.9100. 
99.9,100. 


8 74.8  74. 

2 78.2  78. 

3 SZ.tJB  8.2  > 
7 83.7  83. 
0 87.0  87. 
0 99.0  89. 
3i  91,3  91, 

7 92.7  92. 
3 94.3  9A. 

8 94.8  94, 

1. 15.-1 

7 96.7  96. 

■S  11,5-51* 

2 98.2  98. 

6 98.6  98. 

8 98.8  98, 
0 99. o)  99. 

3 99.3  99. 
5,  99.5  99. 

7 99.71  99, 

oioojoioo, 


74,8  74.8 
78.2  78.2 
82 .0  82.0 
83.7  33.7 

87.0  87.0 

89.0  89.0 


! 98.2 
> 98.6 
I 98.8 

! 99.3 

1 99.7 

1100.0 

5100.0 
llOOuO 


82.0  8; 

33.7  a: 

87.0  8' 

89.0  89.0 

91.3  9i 

92.7  92.7 

94.3  9‘ 
94.9  94.9 

95.7  9! 

96.8  96.8 

jsit&Jk : 

98.2  91 

98.7  91 

98.8  91 

99.1  9' 

99.4  99.4 
99.6  9' 

99,  el  99.8 

100.010' 
100.010' 


TOTAL  NUMB!*  Of  OBSWVATIONS. 


USAF  ETAC  0-14-5 (OLA)  rtwous  ioitons  of  tm*  fo«m  a»c  otsottrg 


IV  IV  , IV  IV  IV  IV  IV  IV  IV IV  IV  IV 


OATA  ARL-CESS  uiO  oRA'  Crf 
USAF  £TAC 

AIR  WEATHER  SER /ICE/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13006 

STATION 


-Em  CAMPBELL  KY/CAHPSELL  AAF 

STATION  NAME 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ....0000-0200 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS)  MW'5“S” 


USAF  ETAC  mu  0-1 4-5 (OL  A)  mviovs  kotows  o > this  «km  ut  oMowt 


TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS. 
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vtiiimo^  wttuu  me  . 
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& 

■M-s 

ijt. 


DATA  PROCESSING  BRANCH 
USAF  ETAC 

AIR  LEATHER  SERVICS/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13806 


FORT  CAMPBELL  KV/CAMPBE1 L AAF 

STATION  NAME 


44-45,51-72 


HAY 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


-0.3.0.Q-Q5M 

HOURS  Jl  5 T ) 


CEilING 

,!EET) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

2 10 

>6 

>5 

>4 

> 3 

£2/ 

>2 

>W 

>1’/. 

> 1 

> 

>». 

>V5 

>5/16 

> % 

> 0 

NO  CE'LING 
> 200CO 

11.1 

12,5 

t.8.9 

55.7 

53.1 

60.2 

55.2 

62.4 

56.7 

64.2 

56.9 

64.3 

57.7 

■65.3 

57.8 
65  i 5 

57.9 

65.6 

50.2 

65,9 

58.5 

66.2 

58.6 

66.3 

58.6 

66.4 

58.7 

66,5 

59.0 

66.8 

59.6 

67.4 

> 53fX)0 

> 16000 

12.5 

12.5 

55.8 

55.8 

o0.2 

60.2 

62.4 

62.5 

64.2 

64.3 

64.4 
64 . 4 

65.3 

65.4 

65.6 
6?. 6 

65.6 

65.6 

66.0 

66.0 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.9 

66.9 

67.5 

67.6 

> HOOO 

> 12000 

12.  S 
13.2 

56.2 

57.7 

60.6 

62.4 

62.8 
64 . 6 

64.6 

66.5 

64.8 

66.7 

65.7 

67.6 

66.0 

•67.8 

' 6’6.0 
67.9 

66.4 

68.3 

66.7 

68.6 

66.8 

68.7 

66.9 

68,0 

67.0 

68.9 

67.3 

69.2 

67.9 

69j_9 

> 10000 

> 9000 

13.7 

13j_9 

60.3 
61.  C 

65.2 

66,1 

67.6 

68.3 

69.6 

70.4 

69.9 

70.7 

70.9 

71.6 

71.1 

71.9 

71.2 

71.9 

71.6 

72.4 

71.9 

72.7 

72.0 

72.8 

72,1 

72.9 

72.2 

73.0 

72.5 

73,3 

73.1 

74.0 

> 8000 
> 7000 

14.5 

14.7 

64. C 
65.6 

69.3 

71.3 

71.8 

73.9 

74.0 

76.1 

74,.  2 
76.4 

75.2 

77.3 

75.5 

77.6 

75.5 

77.7 

76.0 

78.2 

76.3 

78.5 

76.4 

78.6 

76.5 

78.7 

76;6 

76.9 

32*1 

77.6 

79.7 

> 6000 
5000 

15,  v 
15.6 

66.5 

68.8 

72.3 
74. 9 

74.9 

77,7 

77.2 

80-0 

77.5 

80,3 

78.4 

81,3 

78.8 

81.6 

78.8 

81.7 

79.3 

82.2 

79.6 

82.5 

79.7 

82,6 

79.8 

82.7 

79.9 

82.8 

80.2 

e^al 

80.9 

.83.7 

IV IV 

ii 

15.8 

16.0 

69.5 

70.9 

75.7 

77.3 

78.4 

80.3 

80.8 
8?.  9 

31.1 

83.3 

82.1 

84.3 

82.5 

04,7 

82.5 

■84.7 

83.0 

85.3 

83.3 

05.6 

83.4 

85.7 

83.5 

85.8 

83.6 

85.9 

83.9 

86,2 

84.6 

86.8 

> 3500 

> 3000 

16.1 

16.2 

71.4 

72.4 

78.0 

79.Q 

31.0 

82.0 

83.7 

84.7 

84.0 

85.2 

85.1 

86.3 

85.5 

86,7 

85.5 

86.7 

86;.  1 
87.2 

86.4 

87.6 

86.5 

87.7 

86.6 

87.7 

86.7 

87.8 

87.0 

88.1 

87.7 

88.8 

> 2500 

> 2000 

16.4 

16.5 

73. 6j 
74.4 

80.5 

•31.4 

83.0 

34.8 

86.6 

87.7 

87.1 

88.) 

38.2 
89'.  3 

88.6 

89.7 

38.7 

89.8 

89.2 

90.3 

89.5 

90.6 

89.6 

90.7 

89.7 

90.8 

89.8 

90.9 

90. 1 
91,? 

90.8 

91.9 

> ieoo 

a 1500 

16.6 

16.7 

74.6 
74. B 

81. a 
82.2 

85.1 

85.5 

88.1 

08.5 

08.5 

89.0, 

, 89,7 
90.3 

90.1 

90.7 

9.0.2 

90.7 

90.7 

91.2 

91.0 

91.6 

91.1 

91,6 

91.2 

91,7 

91.3 

91.8 

91.6 

92.1 

92.3 

92.8 

11 
M Al 

16.7 

16.7 

75.2 

75.6 

82.8 

83.2 

86.3 

86/8 

89.3 

89.8 

89.8 

90.3 

91.1 
91  .6 

91.5 

92.1 

91.6 
' 92.1 

92.1 

92.7 

92.4 

93.0 

92.5 

93.1 

92.6 

93.2 

• 92.7 
93.3 

93.0 
93 ,6 

93.7 
9_4 , 3 

> 900 

> 800 

16.7 

16.7 

75.7 

75.8 

83.5 

83.7 

87.2 

87.4 

90.2 

90.6 

90.7 
' 9).l 

92.1 
9? . 5 

92.6 

93.1 

92.6 

93.2 

93.2 

93.8 

93.5 

94.1 

93.6 

94.2 

93  .-7 
94.3 

93.8 

94.3 

94.1 

94.7 

94.7 

95,3 

> 700 

> 600 

16.7 

16.7 

76.0 

76.0 

84. C 
84.1 

87.7 

88.1 

91.0 

91.5 

91.6 
92'.  1 

93.1 

93.7 

93.7 

94.4 

93.8 

•94.5 

94.3 

95.1 

94.7 

95.4 

94.8 

95.5 

94.9 

95,6 

95'.  0 
95.7 

95.3 

96.0 

96.0 

96.7 

> 500 

> 400 

16.7 

16.7 

76.3 

76.4 

84.5 

84.7 

88..  8 
89.2 

92.2 

92.8 

93.0 

93/6 

9.4.6 

95.3 

9 5;.  3 
96. 1 

95. '4 
96.2 

96 . 1 
96.9 

96.5 

97.3 

96.5 

97.4 

96.6 

97.4 

96.7 

97/5 

97.0 

97.8 

97.7 

98.5 

> 300 

> 200 

16.7 

16.7 

76.4 

76.4 

84-7 

84.7 

8?. 2 
89/2 

9.2.8 

92.8 

93.7 

93/8 

95.5 

95.6 

96.3 
96  .'5 

96.4 

96.5 

97.1 

97.4 

97.6 

-97.8 

97.7 

98.0 

97V8 
: 98.2 

98.0 

98.-3 

98.3 

98.7 

99.0 

99.6 

> 100 
> 0 

16.7 

16.7 

76.  a 
76.4 

84.7 
84. 7 

89-/2 

89V2 

9.2.8 

92.8 

93.8 

93.8 

95.6 
9 5. '6 

96.5 

96/5 

96.5 

96.5 

97.4 
97‘.  4 

97,.8 

97.3 

98.0 

98.0 

•9  8. -2 
98.3 

98.4 

98.4 

98.8 

98.9 

‘99.7 

ico.o 

TOTAL  NUMBER  OF  "OBSERVATIONS  _ 


2223. 
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CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


mow  tvtmTO 


0 

o 

+ 

(. 

c 

c. 

( 

c 

c 

c 


L 
( 
( 
c 

i 

ic 

i g 


: € 

;i 


DATA  PROCESSING  BRANCH 
USAF  £TAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY  i! 

J. 


13806  FORT  CAMPBELL  KY/CAHPBELL  AAF 

STATION  STATION  NAAN 


44-45,  51-72 

YtAIS 


J4A1 

MONTH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0900-1100 

HOUtSITSI) 


CEILING 

(FEET) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

> 10 

D 

D 

>4 

>3 

> 216 

H 

>i» 

> I’/b 

> 1 

> % 

> H 

> M 

>5/1d 

> '/a 

> 0 

NO  CEILING 
> 20000 

mam 

im* 

mim 

B&K 

wzm 

BK 

EBB 

EuH 

EEffi 

EE 

EQ| 

EE 

Klti 

E!E 

ESS 

USE 

Ei 

K2E 

BE 

49.7 

60.2 

|VQ< 

BE 

49.7 

60,2 

49.7 
60 .2 

49.7 

60,2 

49.7 

60,2 

> 18000 
> 16000 

w&m 
m BE 

IHUE 

KR 

B-EHri 

dr. 

worn 

EE 

worn 

EE 

IS! 

BE 

EE 

ni 

RUE 

60.2 

60.3 

KitK 

60.2 

66.3 

wm. 

IXR 

IV  IV 

►O  As 

II 

Ei 

tin 

■0® 

60.9 

63.2 

61.3 

63.7 

61.4 

63.8 

BUS! 

ram 

BE 

CTP 

BE 

61.4 

63.8 

BE 

BE 

BE 

BE 

BE 

61.4 

63.8 

> 10000 
> 9000 

mam 

ESC 

Kg 

■53H 

65.5 

66.8 

66.1 

67.3 

66.2 

67.4 

66.2 

67,4 

BE 

wvm 

BE 

66.2 

67.4 

66.2 

67.4 

Bn 

66,2 

67.4 

Bl 

66.2 

67,4 

66.2 

67.4 

> OiVVJ 

> 7000 

36. 1 
37.3 

68.4 

69.7 

69.1 

70.5 

WSKi 

wuSm 

BR 

69.8 

71.3 

69.8 

71.4 

69.8 

71.4 

BtH 

nil 

69.8 

7j.4 

69.8 

7L.A 

tvA 

ul 

69.8 

71.4 

69.8 

JLL.4 

69.8 

7K4 

69.8 

71.4 

> 6000 
> 5000 

WSKi 

tm 

70.5 

72.2) 

71.3 

73.2 

mm 

cm 

llw 

72.2 

74.3 

Eg 

RE 

BB 

RE 

■m? 

RE 

irHPH 

RE 

KHE 

El 

n=fe 

Rl 

El 

El 

wm 

RE 

Eg] 

Hi 

BE 

■7R 

> 4500 

> 4000 

Eire 

73.4 

75.9 

74.4 

77.2 

75.4 

78.2 

75.5 

78.4 

75.6 

78.5 

75.6 

78.5 

75.6 

JL8.5 

75.6 
7 8.5 

75.6 

78.5 

75.6 

78.5 

75.6 

78_t5 

75.6 

78.5 

75.6 

78,5 

75.6 
78 j5 

75.6 

78.5 

> 3500 

> 3000 

BW 

77.6 

80.6 

78.9 

82.1 

79.9 
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gc 

rnr 

itffi 

CR! 

rnr 

WJni 

57.6 

57.7 

EZE 

Rift 

ITTWl 

Ellfa 

Rfft 

pjr 

tm! 

R» 

Eft 

EBH3 

Ear] 

Efl 

jiui 

ran 

tin,-. 

■Sift 

Eft 

Effl 

> uooo 

> 12000 

m 

Uhi 

ERR 

58.4 

61.3 

gZE 

ii 

58.6 

61.6 

58.7 

61.6 

58.7 

61,6 

EQE 

RR 

|i|fc 

RR 

OE 

RR 

EfflG 

HA 

EnB 

|^i 

B1E 

plj 

BIB 

> 10000 
> 9000 

EmI 

63.8 

64.9! 

64.1 

65,3 

ran 

I™ 

EXB3 

64.2 

65.4 

EZE 

ISB! 

EE 

ITfE 

Qw 

EUR 

EZE 

REft 

rUB 

ImI! 

g-ia-A 

me 

> 8000 
> 7000 

IM 

m 

cm 

VERl 

RX 

QR 

IwS 

66.6 
67t  J5 

1 3ft 

RR 

RUE 

BR 

FeBk 

S5SC. 

cm 

RUE 

EnC 

WE 

RR 

KS 

RR 

lui] 

> 6000 
> 5000 

34.5 

35.5 

gift 

IUE 

ITH1 

17pF 

68.4 

70,6 

SHF 

BE 

Rift* 

jttti 

tm 

RUE 

RUE 

RUE 

Effi 

Iflv 

RUE 

RUE 

BUR 

> 4500 

> 4000 

36.5 

38.8 

IVfl 

KK 

wim 

mtWi 

Bff 

BRi 

BE 

CUE 

KZfE 

HR! 

71.3 

76.3 

HQ! 

HIE 

EQE 

K2JE 

iBE 

KZK 

H-K 

wm 

iflf 

iSg 

RUE 

71.3 

76.3 

■093 

> 3500 

> 3000 

Eg 

79.2 
85. 8 

El 

Im 

IP 

m 

81.  T 
88.7 

cue 

HtBi 

IP 

IP 

pi 

m 

81.9 

88.8 

8i:9 

88.8 

81,9 

88.8 

BB1 

RUfi 

> 2500 

> 2000 

UBi 

EnK 

RUF 

M.  1-1.1 

HIT 

IHE 

RJW 

Eg 

EIX 

PS 

Eg 

RUE 

TEE 

CZrft 

Lift 

RUft 

Ktn 

94.0 

96.7 

94.0 

96:7 

EH 

ms 

RUw 

> 1800 
> 1500 

WZTF 

iBE 

RUE 

Eg 

EM 

eze 

EuE 

% 

PS 

Ha- 

Eft 

H«rl 

Ear! 

Kin 

• 

RUE 

Eft! 

Eft 

ERG 

RUs 

> 1200 
> 1000 

RUE 

94. 1 
94.5 

EiH- 

97.9 

98.5 

H 

m 

RUE 

98.5 

99.1 

PS 

RUE 

EEIT 

B 

mm 

RUE 

Rift' 

Rift' 

> 900 

> 800 

Ha 

EBE 

llftl 

98.5 

98.6 

cm: 

UB1' 

m 

RUE 

RUE 

PS 

RUE 

RUE 

Rift 

Rift 

99.2 

99.4 

Rift', 

> 700 

> 600 

ERIE 

EffE 

98.7 

98.8 

Eft 

RUE 

Eft 

RUE 

lift 

RUE 

gUE 

IllA 

RUE 

RUE 

RUE 

if# 

I^UE 

99,4 

_?9j_6 

Rift' 

> 500 

> 400 

S3®! 

EOS 

Hi 

CUE! 

RUE 

RUE 

RUE 

RUE 

EUF 

E3E 

RUE 

Pr 

Rift 

Rift: 

Rift 

Eft 

RUE! 

> 300 

a 200 

Eg 

iCZ» 

98.8 

98.8 

CUE 

RUE 

Eft 

1# 

Eft 

RUE 

§£J| 

99.9 

99.9 

•99.9 

99.9 

100,40 

100.0 

100.0 

IQO.O 

fBPfP 

1 

> 100 
> o 

QS 

EM 

984  8 
98.8 

EX 

RUE 

CUE 

lift- 

99.8 

99.8 

m 

RUE 

99.9 

'99.9 

looyo 

10Q.-Q 

m 

IfUE 

IfUE! 

, f 

\ £ 

is.*.  '•> 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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DATA  PROCESSING  BRANCH 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13806 

STATION 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


2 10 

*>6 

>5 

>4 

NO  CEILING 

26.0 

49.8 

50.5 

50 

> 20000 

33.9 

63.7 

64.5 

64 

> 18000 

34.0 

63.9 

64.7 

65 

> 16000 

34.3 

64.1 

65.6 

65 

> 14000 

35.1 

65.1 

66.1 

66 

> 12000 

36.9 

68.3 

69.3 

69 

> 10000 

38.2 

70.8 

71.9 

72 

> 9000 

39.2 

7?. 4 

73.6 

73 

> 8000 

39.4 

73.4 

74.9 

75 

> 7000 

39.7 

74,2 

75,7 

7? 

> 6000 

40.1 

75.1 

76.6 

76 

> 5000 

40.6 

76.7 

78.4 

78 

> 4500 

41.1 

77.8 

79.8 

80 

> 4000 

42.5 

81.2 

83.4 

83 

> 3500 

44.4 

84.8 

87.0 

87 

> 3000 

47.5 

89.3 

'92.0 

92 

> 2500 

48.9 

92.0 

94. S 

95 

> 2000 

49.3 

93.1 

95,5 

96 

> 1800 

49.4 

93.4 

96.2 

96 

> 1500 

49.fi 

93.8 

96.9 

97 

> 1200 

49.7 

94.1 

97.4 

98 

> 1000 

49.7 

’94.4 

97.6 

98 

£ 900 

49.7 

94.5 

9 7.7 

98 

> 800 

49.7 

94.6 

•97. £ 

98 

> 700 

49.7 

94.6 

97. £ 

98 

> 600 

49.7 

94.6 

■97.9 

98 

> 500 

49.7 

94.6 

97.9 

98 

> 400 

49.7 

•94.6 

97.9 

98 

> 300 

49.7 

94.6 

97.9 

98 

> 200 

49,7 

94.6 

97.9 

98 

> 100 

49.7 

94.6 

97.9 

98 

> o 

49.7 

94.6 

97.9 

98 

>4  >3  i >2'/i  >2  >1’/,  2 1’/.  2 1 2*5  2 H 2 'A  25/16  2’/.  >0 


50.8  50.8 

64.9  64.9 

65.1  65.1 

65.4  65.4 

66.5  66.5 
69.7  69.7 

72.2  72.2 
■7A.Q.  74, p. 

75.3  75.3 
-Ifr.oaiufl- 

76.9  76.9 
7 8 . 9|  f7  8 . 9 

80.3  80.3 
84,0  84.6 

87.6  8J.6 

92.7  92.7 


50.9  50.91  50.9  50.9  50.9  30.9  50.9  50.9  50.9 

65.0  65. q 65.0  65.0  .65.0  65.0  J^Q  J^LlQ 

65.2  65.21  65.2  65.2  65.2  65.2  65.2  65.2  65.2 

65.-5.  65.5:  65.5_65.5  .65.5  65.3-65.5-65^5-6^ 

66.6  66.6(66.6  66.666. 6 66.6  66,6  66.6  66i6 

69.8  69. « 69.8  69.8  69.8  69.8  69.8  69.8  69.8 

72.3  72. a 72.3  72.3  72.‘3  72.3  72.3  72.3  72.3 


75,4  75.4  75.4  75.4  75.4}  75T4j  75.4]  75.$  ?5.4j 


95.9  95, ^ 


98.5  98. ’7 

98.8  99.6 

98.9  99.1 


99.1  99,3 
99.3  99,4 


99.3  99.5 
99. 3 99.5 


99.3i  99.5 
99.3  9?,? 


USAF  ETAC 


0-14-5  (OL  A)  mvious  toirtom  or  this  to«m  a«  gmoutc 


W F1  \ 

~4 . * *». 


77.0  77.0  77.0  77.0  77.0  77.0  77.0  77.0  77.0 

79.0  79.0,79.0.79.0  79.0 „ 7.9.0 . 7^-01-7-9^79^0 

80.  A 80.4  80.4  80.4  80.4  80.4  80,4  80.4‘80,^ 

81. fl-8.4,l_84.,  l .84 , 1 84  Jlldl  -MaI  -gA.ti 

87.8  87,8^87'. 8 87.6  87.8  87,0  87.3  87,8  87.8 

92.9  92.9  92,9  92.9  92.9  92.9  92.9  92.9  92.9 

96.0  96,1  96.1  96,1  96.1  96>i|96Tl  96,1  96.1 

97.5  97,697.6  97.6  97.6  97.6  97.6  97.6  97.6 

98.3  98.3  98.3  98.3  98.3  98.3  98.3  98.3  93.3 

■98.9  98;-9  98.9  >98.9  98.9  98.9  98,9  98,9  98.9 

99.4!  99.4  99.4  99.41  99,4  99,4  99.4  _99._4  „99,_4 

99.5  99.5  99,5 ’99.5  99.?  99,5  99,5  99,5  99?5 

99.71  99,7  99.7  99.7  99.7  99.7  99,7  99.7  99.7 

99.8  99,9  99*9  99,9  ’99.9  99,’9  99.9  99/9  99V9 

99.9  99.9  99.9  99.9  ‘99. 9|  99*9  99.9  99.9  99,9 

99.9  99.9  99V 9 99,9  99.9  99V?  99.9  99.9 >99?9 

99 .9  iop . 0 100 . 0 iOQ . 0 100 . 0 1 00,0100,0100,-0 100,-6 
99. 9100.0100**Q100. 0100. 0100.0100:.  0100. 0100.0 
99  .’9100. oloo. 0100, oioo. 0100. 0100, 0100.0100,0 
99. 9100:.’0il00. 0100.0100. 0i00y0l00,0100,0100,0 
99. 9 100.  OlOQ.  01 00. 0,100.6 100. 01 00. 01 00.  Oil  00^0 
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DATA  PROCESSING  BRANCH 
U5AF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 
13806  FORT  CAMPBELL 

STATION  S 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


€• 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1600-2000 

HOWS  (1ST) 


CEIUNG 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

[FEE!) 

> 10 

>6 

>5 

>4 

> 3 

> VA 

> 7 

>V/i 

> !•/. 

> 1 

> v* 

> v. 

>w 

>5/16 

> V« 

> 0 

NO  CEIUNG 

26.6 

56.0 

57.5 

57.8 

57.8 

57.9 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

56.0 

58.0 

£ 20000 

33.6 

69.9 

71.8 

7?,  6 

72.7 

7?.  7 

72.8 

72,8 

72*9 

7?,  8 

72,8 

72.8 

72,8 

72,8 

72,3 

72,8 

> 18000 

33.8 

TO. 2 

72.1 

72.8 

72.9 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

> 16000 

33.8 

7Q . 2 

72.-1 

72,9 

73.0 

73,0 

73,1 

_I3J 

73,1 

73.1 

73,1 

73,  i 

73,1 

73.1 

73.1 

73.1 

> HUOO 

34.3 

70.9 

72.8 

73.6 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.5 

73.8 

CO 

• 

tn 

> 12000 

36.0 

73.8 

76.0 

76.1 

76.8 

76.9 

77,0 

77,0 

77-0 

77,0 

77*0 

77,0 

77,0 

77-,-Q 

77.0 

77*0 

> 10000 

37.1 

76.2 

78,5 

79.3 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79 . 5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

> TOC 

37t7 

77.7 

80,1 

8Q,9 

81-0 

81,0 

81.1 

81,1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81,1 

81.1 

81,1 

8ui 

> 8000 

38.6 

30.1 

82.7 

83.6 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

CO 

• 

TO 

CO 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

> 7000 

38.8 

81.9 

84.5 

85.4 

85.5 

85.5 

85,6 

95,6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85,6 

85,6 

> 6000 

39.0 

82.5 

85.1 

86.0 

86.1 

86,1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

> 0000 

39.5 

83.8 

86.8 

87.8 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

80.0 

88.0 

88.0 

88.0 

80.0 

88.0 

> 4500 

39.6 

84.7 

^87.6 

88.6 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88,9 

> 4000 

40.1 

86.6 

89.8 

91.1 

91.3 

91,3 

91.4 

91,4 

91.4 

91,4 

9_1.4 

91,4 

91,4 

91,4 

91.4 

91,4 

> 3500 

40.5 

88.1 

91.4 

92.8 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

?3.,1 

93.1 

93.1 

93,1 

> 3000 

41.  C 

90.1 

93.7 

95. ] 

95.4 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95,7 

95.7 

95.7 

95,7 

95.7 

95,7 

95,7 

> 2500 

41.4 

91.4 

95.1 

96.7 

97.0 

97.1 

97.3 

97.3 

97,3 

97.3 

97.3 

97.3 

97,3 

97.3 

97,3 

97  V 3 

> 2000 

41.5 

91.9 

95.8 

97.5 

98.0 

98.1 

95.4 

9?. 4 

98,4 

98,4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

90,4 

98,4 

> 1800 

41.5 

,92.0 

95 .9|<*97.6 

98.2 

98.3 

98,5 

98.5 

98,5 

98.6 

98.6 

■98.6 

98,6 

98.6 

98.6 

98.6 

> 1500 

41.6 

92.1 

96.1 

97.8 

98.4 

98.? 

98.8 

98.8 

98.8 

98,8 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

98,8 

98,8 

£ 1200 

41.6 

92.3 

96.4 

98.1 

98.7 

98.8 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

> 1000 

41.6 

92.4 

96.4 

98.1 

98.8 

98.5 

99.2 

99,3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99,3 

?9,3 

99,3 

> 900 

41.6 

92.5 

96.6 

98, J 

99.2 

99,3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99,7 

99,7 

S00 

41.6 

92.6 

96.7 

98.6 

99.3 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

L 700 

41.6 

92.6 

96.7 

98.6 

99.3 

99,4 

99,8 

99.8 

99.8 

99.9 

99,9 

■99.9 

99,’9 

99.9 

99,9 

99,9 

> 600 

41.6 

92.6 

96.7 

98.6 

99.3 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

> 500 

41.6 

92.6 

96.7 

98.6 

99.3 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99  V 9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

.99,9 

> 400 

41.6 

92.6 

96.8 

98.7 

99.4 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

ioo.o 

100.0 

IOOjO 

150.0 

100.0 

100.0 

> 300 

41.6 

92.6 

96.8 

98.7 

99.4 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

[100.0I100.0 

100.0 

100, Oil  00.0 

100.0H00.0 

> 200 

41.6 

92.6 

96.8 

98.1 

99.4 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

> 100 

41.6 

92,6 

96.8 

98.1 

99.4 

99.5 

99.9 

99,9 

99.9 

100.0 

!i  00.  oil  00.0 

100,0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

> o 

41.6 

92.6 

96.8 

98.1 

99.4 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

100. 0100.0 

100.0 

100.0 

106.0 

100.0100,0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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data  processing  branch 

USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13806 

STATION 


FORT  CAMPBELL  KY/CAMPBELL  AAF 

STATION  NAM! 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


> 

18000 

> 

16000 

> 

16000 

> 

12000 

> 

10000  I 

"> 

9000 

> 

8000  , 

> 

7000 

> 

6000 

> 

5000 

> 

4500 

> 

4000 

> 

3500 

> 

3000 

> 

2500 

> 

2000 

> 

1800 

> 

1500 

> 

1200 

> 

1000 

> 

900 

> 

800 

> 

700 

> 

600 

> 

500 

> 

400 

> 

300 

> 

200 

> 

100 

> 

0 

71. 


77. a 77 


>1VS  2I« 


71. 


a i a v.  a h a 5/i6  a '/.  >o 

72. of -72.01  72. 4 72.3j  72.4  72T5 
77. 8(  77.8)  77.8)  7M  78.2)  78.31  78.3] 

79. 9| 

85.0]  85, l|  85.2)  85.31 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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DATA  PROCESSING  BRANCH 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13806  FORT  CAMPBELL  KY/CAMP8ELL  AAF  43-45,50-72 

STATION  STATION  NAM£  Y£A*S 


JUL 

MONTH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


D3QCL-QSQ0 
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83.  C 

■jiAj 

WRm 

Bffi 

91.3 

91.5 

91.7 

9i.  i 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

> 

4000 

84. e 

m BE 

ul 

93.3 

93.5 

93.8 

93.8 

93.8 

93,8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

> 

3500 

wxm 

85.3 

EQ£ 

RTF 

K® 

bAi 

95.0 

95. d 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

13® 

— 

30<v> 

87.2 

EjB 

CaE 

EWI 

EE® 

BE 

96.7 

96. 71 

96.7 

EuE 

96.7 

96,7 

96.7 

96.7 

E9n 

> 

2500 

BS 

88.1 

94.2 

Hr 

K 

97.6 

H/t; 

97.8 

LVWJ 

mm 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

> 

2000 

88.6 

94.7 

Etv! 

EHk 

HK 

mm 

KUII 

98.4 

Em 

99.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

> 

1800 

27.0 

88.6 

94.3 

kKq;| 

ha; 

98.0 

ms 

mm 

98.6! 

98.6 

mm 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

> 

1500 

27.1 

gElE 

95.2 

ES2E 

El 

98.? 

mm 

EES! 

99.0 

99.0 

EST 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

> 

1200 

27.1 

95.3 

mg? 

98.5 

98,6 

11 

99.2 

99.2 

99.2 

mm 

mm 

Hit 

EJHi 

mm 

> 

1000 

27.1 

89.0 

95.3 

Era 

98.6 

98.7 

K£ni 

99.2 

99.2 

99.2 

ESC 

mir'iyi 

99.2 

ES» 

ESI 

ESE 

> 

900 

89.1 

95.4 

EC 

98.7 

mm 

Effi 

99.4 

EHB 

99.4 

mm 

99.4 

mm 

99.4 

99.4 

99.4 

> 

800 

89.1 

, 95.4 

Eat 

98.8 

K£Ki 

Ew 

99.4 

mm* 

99.4 

EK 

99.4 

EH! 

99.4 

99.5 

99.5 

> 

700 

27.2 

89.1 

KP® 

EC 

98.9 

m 

99.4 

SHE 

99.4 

99.4 

EC 

mm 

mm 

> 

600 

27.2 

89.1 

ESJ 

Ktai 

98.9 

99.0 

E£ZE 

99.6 

99.6 

99.6 

Em 

ESC 

Effi 

> 

500 

27.2 

gs 

98.9 

Mm 

Em 

Jri  s ; 

99.6 

EC 

i m 

> 

400 

27.2 

KaB 

Iht 

98.9 

Bail 

ESI 

wSXfi 

ECU! 

EH 

99.7 

ESI 

gaCi 

ESC 

> 

300 

KVA 

\MBS\ 

EEfl> 

98.1 

ESS! 

mm 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

mjg 

> 

200 

HfWiI 

EM 

K&S-: 

98.1 

KlSt 

mitm 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

J33J55 

89.1 

|:1# 

wnm 

EC 

99.2 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

EWE 

89.1 

98.1 

wm 

99.2 

99.6 

EHB 

EBB 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  _ 
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> 
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> 
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> 
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> 
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> 
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94.1  94.1  94.8  94.8  95.2  95.2 


III 
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DATA  PROCESS  I.'IG  3RA,vC.H 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


300-0! 

MOU*S(lST| 


21  TO  '>6 


NO  CEILING 
> 20000 


64.3  i 

69.  C ' 

69.1  ' 

70.  Q ’ 

72.3 

75.6  1 

76.6 

76.9 

50.6 

81.4 
82.0 

82.6 

82. 3 

84.9 

85.5 

85.9 
86  . O1 
86.  ^ 
87.  vT 
87.51 

87.7 

88.1 

88.4n 

88.5 

88.6 

88.7 

86.7 

88.3 

08.8 

88.8 


IV 

IV 

> V,  > !* 

>5/16  >M 

69.6  70.2 

74.6  75.2 

70.2  70.6 

75.2  75.6 

70.7  71.2 
75  ._7  16.2 

74.7  75.3 
74.9  75.4 

75.3  75.8 

75.4  75.9 

75.9  76.4 
76. O 76.5 

75.7  76.3 
78.1  78.7 

76.3  76.7 
78.7  79.1 

76.9  77.4 
79.3  79.8 

81.7  82.3 

82.8  83.4 

82.3  82.8 

83.4  83.9 

83.0  83.5 

84.0  84.5 

35.3  85.9 
66.5  87.2 

85.9  86.4 
87.2  87.7 

36.5  87.0 
87.8  88.3 

87.1  87.7 
88.0  88.7 

87.7  88.2 

80.7  89.2 

88. 4 88.9 
89.3  89.8 

88.6  89.2 
89.2  89.9 

89.2  89.7 
89.9  90.4 

89.8  90.3 
90.5  91.0 

89.9  90.5 
91.6  92.2 

90.5  91.0 
92.2  92.7 

91.1  91,6 
92.9  93.4 

92.3  92.9 
92.8  93.4 

92.9  93.4 
93,4  93.9 

93.5  94.0 
94,0  9_4.5 

92.9  93.6 
93.2  93.8 

93.6  94.1 
93.3  94,3 

94.2  94.7 
94.4  94.9 

93.9  94.6 
94.6  95.3 

94.6  95.1 
95.3  95.8 

95.2  95,7 
95.9  96.4 

9^.8  95,4 
95.2  95,8 

95.4  95.9 
95.8  96.3 

96.0  96.5 
96.5  97.0 

95.6  96.2 
95.8  96.4 

96.2  96.7 
96.4  96.9 

96.8  97.3 
97.0  97.5 

95.8  96.5 
96.0  96.6 

96.5  97. C 

96.6  97.1 

97.1  97,6 

97.2  97.8 

96.2  96.8 
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96.3  97.0 
96.3  97.1 
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71 
_8< 

8< 

8! 

8‘ 

-SI 
Of 
_9J 
91.0 
_9J 
9; 

-2i 

94.7 
,9J 

95.4 
91 
9l 
9’ 

9‘ 

_9; 

91 
_9J 

98.5 

98.7 

n? 

91 
9' 

LQi 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 


USAF  ETAC  jam  0-14-5(01  A)  mlviow  lotions  o>  ms  ioim  ail  oisoutl 


j ^ i,  • « • 'T  -5  ,t»  •> T-nr.'.m* 


DATA  PROCESSING  BRANCH 
USAF  £TAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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MOUISUiTJ 

NO  CEILING 
> 20000 


£ )4 

>14 

>J/16 

> ’/« 

IrkimI 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 
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>m  >!'/.  > i 


67.5  68 
67.7  68 


65.81  67.01  67.21  68.01  68.41  68.5  68. 9|  69. o|  69. 1]  69,4 


58. 5|  66.0 
66.9 
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FuRT  CAMPbELL  KY/CAMPfiELL  AAF 

STATION  NAVt 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

(FEET) 

> 10 

■>6 

> 5 

>*  >3  > 2SS 

>2 

>\'A 

> VA 

> 1 

>12 

> H 

2 vs 

>5/16 

> '/« 

> o 

NO  ceiling 

22.6 

53.6 

57.0 

58.8  59.1  59.4 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

> 20000 

26.1 

60.9 

64.5 

66.5  66.8  67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67,2 

j7.2 

67,2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

> 18000 

2o . 2 

61.1 

64.8 

66.8  67,1  67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

> 16000 

26-2 

61-4 

65.1 

67.1  67.5  67.3 

67.9 

67,9 

67-9 

67,9 

67.9 

67,9 

67.9 

67,9 

67,9 

67,9 

> 14000 

26.8 

62.6 

66.3 

68.3  68.7  69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

> 12000 

28.0 

64.7 

68.5 

70.6  71.0  71.4 

71.5 

71.5 

71,5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

7]  , 5 

> 10000 

29.  d 

67.2 

71.2 

73.3  73.8  74,1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

> 9000 

29.4 

63.3 

72.3 

74.4  74.9  75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75,  3 

75.3 

75.3 

75.3 

75,3 

75,3 

> 8000 

30.0 

70.1 

74.4 

76.7  77.3  77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

> 7000 

30.1 

71.1 

75.5 

77.9  78.4  78. 9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79,0 

79.0 

79,0 

> 6000 

30.2 

71.5 

75.8 

78.3  78.9  79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

> 5000 

30.5 

72.4 

76.9 

79.4  80.0  80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

> 4500 

30.9 

72.9 

77.5 

79.9  80.6  81.3 

81.4 

81.4 

81,4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

31.4 

61.4 

81.4 

> 4000 

31.4 

74.1 

78.7 

81.3  81.9  82.6 

82.7 

82.8 

82.8 

82,8 

82.8 

82.8 

82.8 

82,8 

82.8 

82.8 

> 3500 

31.9 

75.4 

80.2 

82.8  83.5  84.2 

84.3 

84.4 

34.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84,4 

84.4 

84.4 

> 3000 

33.2 

78.4 

83.5 

86.1  86.9  87.6 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

> 2500 

34.2 

bO . ?. 

85.5 

88.2  88.9  89.7 

89.8 

89.9 

89,9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

> 2000 

35. C 

e;;.4 

87. 7 

90.4  91.1  91.9 

9>.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

> 1800 

35.1 

62. 9 

38.2 

91. C 91.8  92.5 

92.6 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 
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35.4 

83.9 

89.4 

92.2  93.0  93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 
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94.1 

94.1 

94.1 
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35.5 

63  .u 

90.6 
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95.4 

95.5 

95.5 
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95.7 

95.7 

95.7 

95.7 
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35.7 

85.9 

91.8 
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96,9 

97.1 

97.1 

97.2 
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97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

> 900 

35.7 

66 . C 

92.0 

95.2  96.2  97.1 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 
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97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

> 800 

35.7 

86.3 

92.3 

95.7  96.7  97.7 

97.9 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

93.4 

98.4 

> 700 

35.7 

66.5 

92.5 

95.9  96.9  98. C 

98.3 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.3 

98.8 

98.8 

> 600 

35.7 

86.  T 

92.6 

96.1  97.4  98.4 

98 . 7 

99.1 

99.1 

99_^2 

99-2 

99.2 

99,3 

"99 . 3 

99.3 

99.3 

> 500 

35.7 

86.6 

92.8 

96.4  97.7  98.8 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

£ 400 

35.7 

86.6 

92.5 

96.4  97.8  98.9 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 
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35. 

86.6 

92.9 

96.5  97.8  98.9 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

I 99.81100.0 

100.0 

100.0 
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35.7 

66*6 

92.9 

96.5  97.8  98.9 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

1 99.8 
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35.7 

86.6 

92.9 

96.5  97.8  98.9 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

j 99  < 8|l 00. Oil 00. Oil 00.0 

100.0 

> o 

35.7 

86*6 

92.9 

96.5  97.8  98.9 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.0 
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100.0 

100. 0 

100.0 
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DATA  PROCESSING  BRANCH 
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AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13306  FORT  CAMP3ELL  KY/CAHPBELL  AAF  43-45.50-72 AUG 

STATION  STATION  NAME  YEATS  * MONTH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
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99.2 

> 

200 

15.9 

'ran 

84.6 

89.6 

90.9 

93.8 

94.8 

95.0 

96.0 

96.3 

96.3 

97.4 

97.5 

Ere' 

99.5 

2: 

100 

l5.9 

o8.y 

MB 

90.9 

93.8 

94.8 

96.0 

96.3 

96.3 

97.4 

97.5 

■TTMU 

> 

0 

15.9 

68.8 

rare 

m 

■area 

90.9 

93.3 

94.8 

95.0 

96.0 

96.3 

96.3 

97.4 

97.5 

EBB 

USAF  ETAC  0-14-5 (OLA)  wvjocs  icxrtoNS  of  this  fo«m  a»!  o*s<*£T£ 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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DATA  PRuCtlSSIHG  3RA  Cri 
USAF  £TAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13806 

STATION 


ijJRT  CAHPjELL  KY/CAMP8ELL  AAF 

STATON  NAME 


43-45j  50-71 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

(FEET) 

NO  CEILING  , 

> 

20000 

> 

18000 

> 

16000 

> 

14000 

> 

12000 

> 

10000 

> 

9000 

> 

8000 

> 

7000 

> 

6000 

> 

5000 

> 

4500 

> 

4000 

> 

3500 

> 

3000 

> 

2500 

> 

2000 

> 

1800 

> 

1500 

> 

1200 

> 

1000 

> 

900 

- 

800 

> 

700 

> 

600 

> 

500 

> 

400 

> 

300 

> 

200 

> 

100 

> 

0 

VISIBILITY  {STATUTE  MILES) 


> 1 

Q 

> H 

2 Vi 

lllilljg 

non 

mm 

Pnl 

59.5 

59.8 

59,8 

60.2 

B 

55. 

E 

59.1 

KuL 

64. 

66.0 

67.1 

67.2 

68.  l! 

68.4 

68.4 

66.8; 

68.9 

69.1 

73,3 

1 73.7 

73.7f 

1 74.0 

70.3 


72.5  74.5  76.9 


75.7, 

77,4 

76.6 

77.0 

77.0] 

„ia.a 

■ri^Kimncj 

78.1 

79.0, 

79.4 

79.41 

80.4  81.3 


84.5  84.6 


miaKmvwmll 


81.7 


86.0  86.0  86.3 


89. 0|  9Q . Of  90.5 


91. If  92.9  93.1  94. 5|  95.  If  95.2 
93.3  93.5  94,9 


92.1  94.0 
94.2 


92.4  94,4 
94.6 


92.6  94.6 
94.6 


91.0 

91.  l| 

91.3 

91.7 

KMfj 

IhEI 

93.6 

93.7 

93.9 

94.3 

74. 4|  74. 8| 
77. 5|  77. 7|  78, 1| 
79. 9]  80. 1|  80. 5| 
82. 8| 
86. 7|  87. 0| 
88.31  88.6!  88. 9| 


USAF  ETAC 


0-14-5 (OLA)  mevious  iostions  of  this  fofm  a»£  otsoitrc 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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V'vT'*  , 
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DATA  PROCESS  4 nG  BRA.'.CH 
US  AF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/rtAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13806 

STAI.ON 


FORT  CAMPBELL  KY/CAMPBELL  AAF 

STATION  NAw£ 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


0000-1100 
wools  (1ST) 


VISIBILITY  (S'ATUTE  MILES) 


>H  >5/16  > ’/. 


> 

18000 

> 

160C0 

> 

M000 

> 

12000 

> 

10000 

> 

9000 

> 

8000 

> 

7000 

> 

6000 

> 

5000 

> 

4500 

> 

4000 

> 

3500 

3000 

> 

2500 

> 

2000 

> 

1800 

> 

1500 

> 

1200 

> 

1000 

> 

900 

> 

800 

> 

700 

> 

600 

> 

500 

> 

400 

> 

300 

> 

200 

> 

100 

> 

0 

JO.  A 

38. A 


38«a  t>6 
38. A 86 


3e 

38 


USAr  ETAC  it na  0-14.5(01  A)  mlvxjus  iixiioms  o*  »«  totM  a«i  otiouu 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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DATA  FftGC£SSI!.&  ORrt  Crs 
US  AF  eTAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/ITAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY  | 


13606  FORT  CAMPBELL  KY /CAMPBELL  AAF 

STATON  STATION  NAVI 


43-45,50-71 

>IA*S 


_S££ 

MONTH 


* 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


12D.Q-1400. 

MOW  (t  S l » 


CEILING 

(FEET) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

> 10 

>6 

> 5 

>4 

>3 

2 2W 

25 

>\'A 

> VA 

> 1 

> >4 

>'A 

2 5/16 

> */« 

> 0 

NO  CEILING 
2 20000 

29.  C 
32.6 

50.4 

57.4 

50.7 
57. 7j 

50.8 

58.1 

50.8 

58.1 

so. e 

58.1 

50.8 

58.1 

50.8 

58.1 

50.8 

58.1 

50.8 

5P.1 

50.8 

58.1 

50.8 

58.1 

50.8 

58.1 

50.8 

58,1 

50.8 

50.1 

50.8 

58.1 

> 18000 
> 16000 

32.6 
3?. 9 

57.7 

57.8 

58. C 
58.1 

58.3 

58.5 

5B.1 

58.5 

58.3 

5«t5 

5e.3 

c8.5 

58.3 

58.5 

58.3 

58.5 

58.3 

5P.5 

56.3 

58.5 

58.3 

5P.5 

58.3 

58.5 

58.3 
58,  T> 

50.3 

38,5 

50.3 

58.5 

IV  IV 

^ A 

33.2 
34 . 7 

58.6 
61.  r 

58.9 
61 13 

59.3 

61.7 

59.3 

lAJ.7 

59.3 

61.7 

59.3 

61.7 

59.3 

61.7 

59.3 
61.  /' 

59.3 

u£lLi7 

59.3 

61.7 

59.3 
t\  .7 

59.3 

61.7 

59.3 
61  .7 

59.3 

61.7 

59.3 

61.7 

> 10000 
> 9000 

37. C 
37.2 

64 . 3 
65.1 

64.8 

65.6 

65.3 

66.2 

65.3 

66.2 

65.3 

66.2 

65.3 

66.2 

65.3 

66.2 

65.3 

66.2 

65.3 

66.2 

65.3 

66.2 

65.3 

66.2 

65.3 

66.2 

65.3 

66.2 

65.3 

66.2 

65.3 

66.2 

> 8000 
> 7000 

37.  7 
36.3 

66.9 

68.9 

67.5 

69.7 

68.0 

70.3 

63.  C 
7Q.3 

68.0 

70.3 

68.0 

70.3 

68.0 

70.3 

68.0 

70.3 

68. C 
7n.3 

68.0 

70.3 

68.0 

70.3 

68.0 

70.3 

68.0 

70.3 

68. C 
70.3 

68,0 

70.3 

> 6000 
> 5000 

3d. 6 
39. C 

69.6 

71.2 

70.5 

72.2 

71.1 

72.8 

71.3 

72.3! 

71.1 

72.8 

71.1 
7?. 9 

71.1 

72.9 

71.1 

72.9 

71.1 

72.9 

71.1 

72.9 

71.1 

72.9 

71.1 

72.9 

71.1 

72.9 

71,1 

72.9 

71.1 

72,9 

> 4500 

> 4000 

39.7 

40.7 

72.4 

74.4 

73.3 

75.4 

74. C 
76. C 

74.0 

76.1 

74. C 
76.1 

74.1 

76.2 

74.1 

76.2 

74.1 

76.2 

74.1 

76.2 

74.1 

76.2 

74.1 

lb.? 

74,1 

76j5_2 

74.1 

76.2 

74.1 

76.2 

74.1 

76.2 

> 3500 

> 3000 

41.6 

44.6 

77.1 

82.8 

78.1 

83.9 

78.9 

84.9 

7d.V 

?5.C 

73.9 

85.1 

79.0 

95.2 

79.0 

85.2 

79.0 

85.2 

79.1 

85.2 

79.1 

85.2 

79.1 

85.2 

79.1 

85.2 

79.1 

85.2 

79.1 

35.2 

79.1 

85.2 

tv  IV 

AO. 3 
47.2 

86. 0 
89.3 

87.8 

90.8 

88.9 

92.3 

89,1 

92.5 

89.2 

92.7 

89.3 

92.8 

39.3 

92.9 

89.3 

92.9 

89.4 

92.9 

89.4 

92.9 

89.4 

92.9 

89.4 

92.9 

89.4 

92.9 

89.4 

92-9 

89.4 

92.9 

> 1800 
> ’500 

4 7.6 
*7.8 

90,  1 
90.7 

91.9 

92.7 

93,5 

94.4 

93.7 

94.7 

93.9 

94.9 

94.1 

95.1 

94.1 

95.? 

94.1 

95.2 

94.2 

95.3 

94.2 

95.3 

94.2 

95.3 

94.2 

95.3 

94.2 

95.3 

94.2 

95.3 

94.2 

95.3 

> 1 200 
> 1000 

4tt.  I 

48.4 

91.6 

92.5 

93.8 

94.7 

95.6 

96.7 

96.0 

97.2 

96.2 

97.4 

96.5 

97.8 

96.6 

97.9 

96.6 

97.9 

96.6 

98.0 

96.6 

98.0 

96.6 

98.0 

96,5 

98,0 

96.6 

98.0 

96.6 

98.fi 

96.6 

98.0 

> 900 

> 800 

48.* 

48.4 

92.8 
92 .8 

95.0 

95.’ 

97.1 

97,3 

97.5 

97.8 

97.6 

98.0 

98.3 

98.5 

90.4 

98.7 

98.4 

98.7 

98.5 

98.8 

98.5 

98.9 

98.5 

98.9 

98.5 

99.0 

96.5 

99.0 

98.5 

99.? 

98.5 

99.0 

> 700 

> 600 

48.6 

48.6 

93.  C 
93.0 

95.4 

95.5 

97.6 

97.6 

98.1 

98.1 

98.4 

98.4 

98.8 

9?.9 

99.1 

99.2 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

> 500 

> 400 

46.6 

48 . 6 

93.1 

93.1 

95.7 

95.7 

97.9 

97.9 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

99.2 
°9 . 2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

9.9 . v 
99.9 

99.9 

100.0 

2 300 

2 200 

4 d • 6 

48.6 

93.1 

93.1 

95.7 

95.7 

97.9 

97.5 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

2 100 
> o 

4 8.6 

48.6 

93.1 

93.1 

95.7 

95.7 

97.9 

97.9 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 
99  8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 
100. 0 

100. 0 
100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

USAF  ETAC  0*14*5  (01  A}  rttveus  coitions  o*  this  fo»A»  a*e  ckoiite 


TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS. 
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DATA  PRSC5  >S  L'iG  8Ra'  CP 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


FGPT  CAMPBELL  KY/CAMP8EU 


STATON  NAME 


CEILING 

(F£ET| 

NO  CEILING  1 

20000  1 

> 18000  I 

> 16000  | 

> 

14000 

> 

12000 

> 

1C000 

> 

7000 

> 

8000 

> 

/000 

> 

6000 

> 

5000 

> 

4500 

> 

4000 

> 

3500 

> 

3000 

> 

2500 

> 

2000 

> 

1800 

> 

1500 

> 

1200 

> 

1000 

> 

900 

800 

> 

700 

> 

600 

> 

500 

> 

400 

> 

Xv 

> 

200 

100 

> 

0 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


> 4 

> 3 

>7'A 

>} 

56.  C 

f 6 . C 

56. C 

56.0 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

70.1 

70.1 

70.1 

7o.l 

75.  q 

75.0 

75.1 

75.1 

76.7 

76.7 

76.7 

76,8 

79. C 

79.0 

79.1 

79.1 

81. 0 

83  .0 

81.0 

81.1 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

82.9 

82.9 

83.0 

«3.0 

84.0 

84.0 

84.2 

84.2 

85.6 

85.6 

85.8 

85.9 

87.2 

37.3 

87.5 

87.6 

90.5 

90.6 

90. p 

90.9 

93.2 

93.3 

93.5 

93.6 

94.9 

95.0 

95.2 

95.4 

95.3 

95.4 

95.6 

95.9 

95.8 

96 . m 

96.2 

96.4 

96.6 

96.6 

97. C 

97.3 

97.2 

97.5 

97.7 

98. C 

97.3 

97.6 

97.8 

98.0 

97.6 

97.9 

98.2 

98.4 

97.6 

98.2 

98.5 

98.8 

98.  C 

98. 4 

98.7 

98.9 

93.2 

98.7 

99.1 

99.3 

9E.2 

98.7 

99.1 

99.4 

98.2 

98.7 

99  • 1 

99.4 

98.2 

98.7 

99.1 

99.4 

98.2 

98.7 

99.1 

99.4 

98.2 

98.7 

99.1 

99.4 

> V. 

> H 

> W 

>5/16 

> »/« 

> 0 

56.  C 

56.  C 

56.0 

56. C 

56.0 

56.0 

6?,5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65,9 

65. Q 

65.9 

65.9 

65,9 

65.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

70,1 

70.1 

7(?,1 

7«.l 

70,1 

70.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

76,3 

76,8 

76.fi 

76.8 

76.fi 

76.8 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

31,1 

81,1 

81,1 

31.1 

31.1 

81.1 

81.8 

8i. e 

81.8 

81.8 

81.8 

31.8 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

86.0 

86.0 

86,0 

86.0 

86.0 

86.0 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

98.1 

93.1 

98.1 

98.1 

96.i 

98.1 

98.2 

98,2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.6 

98.fi 

98.6 

98.6 

f 8 . 6 

98.6 

99.0 

99. C 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

♦ 5100. 0100. 0100. 0100. 0100. 0.100.0 
. 9 100. C 100. C 100.0  loo. 0100.0 100.0 
. 9 100.0 100.C 100. cioo .0100. 0100.0 


USAF  ETAC 


u 0-14-5 (OLA)  wpflovs  ioition:  o*  tm*  rc»M  ah  ossoim 


TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS. 


DATA  PRi}Cc''$  i *.G  ittm  O: 
US AF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/KAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


138C6 


STATION 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


(FEET) 

> 10 

>6 

> 5 

>4 

>3 

> V/i 

>7 

> IV 

NO  CLUING 

27.  £ 

60.5 

62.6 

63.4 

63.8 

63.8 

63.6 

63 

2 20000 

30.2 

67.5 

70.1 

70.8 

71.2 

71.2 

71 

> 18000 

30.2 

67.7 

70.3 

71,1 

71.5 

71, .5 

71.5 

71 

> 16000 

39.: 

68. f 

70.6 

71.4 

71.7 

7Jj  8 

71 .8 

71 

> 14000 

31.2 

69.2 

71.6 

72.6 

72.9 

173.0 

73.0 

73 

> 12000 

32.2 

71.7 

74.4 

75.4 

75.8 

75.8 

75.8 

75 

> 10000 

34.2 

76.3 

79.2 

80.3 

80.7 

80.7 

80.7 

80 

> 9000 

34.4 

77.2 

80.1 

81.2 

81.6 

81.6 

8]  .6 

81 

> 80CO 

:>5.1 

79.2 

82.3 

83.6 

84. C 

84.1 

84.1 

84 

> 7000 

35.4 

81.1 

84.5 

85.8 

86.2 

86.4 

"6.4 

86 

> 6000 

35.4 

61.6 

85.1 

86.4 

86.8 

87,0 

87.0 

87 

> coco 

3 5.7 

82.6 

86.4 

37.7 

88.2 

88.4 

38.4 

88 

> 4500 

J & # J 

c3 . 4 

87,2 

88.9 

89.3 

89.5 

89.5 

89 

> 4000 

36.4 

64,6 

88.8 

90.5 

91. C 

91.2 

91.2 

91 

> 3500 

3 C>  • 7 

06. 2 

9o.5 

92.3 

93. C 

93.1 

93.1 

93 

> 3000 

37.1 

07.6 

92.1 

93.9 

94.7 

94.9 

94.9 

94 

> 2500 

37.2 

38 . t 

93.2 

95.1 

95.9 

96.1 

96.2 

96 

> 2000 

37.2 

89.6 

93.7 

99.6 

96.7 

96.9 

97.0 

97 

> 1800 

37.2 

89.2 

93.9 

96. C 

96.9 

97.1 

97.2 

97 

> 1500 

3 7.3 

89.3 

94.0 

96.2 

97.2 

97.4 

97.5 

97 

2 1200 

3 7.3 

69.4 

94.2 

96.3 

97.4 

97.6 

97.7 

97 

> 1000 

37.3 

P9.5 

94.3 

96.6 

97,7 

97.9 

98.0 

98 

> 900 

.>  • ,2 

89. 5 

94.3 

96.7 

97.7 

98.0 

98.1 

98 

2 800 

37.3 

89.7 

94.6 

96.9 

98. g 

98.4 

98.5 

98 

2 700 

37.3 

89.7 

94.7 

97.1 

98.3 

98.6 

98.8 

98 

> 600 

37.3 

69. 7 

94.6 

97.3 

98.5 

98.8 

98.9 

99 

> 500 

37.3 

89.7 

95. C 

97.5 

98.7 

99. C 

99.2 

99 

> 400 

37.3 

89.7 

95.1 

97.5 

9h. 8 

99.1 

99.2 

99 

> 300 

37.2 

69.7 

95.1 

97.5 

98.8 

99.1 

99.2 

99 

> 200 

37.2 

89.7 

95.1 

97,5 

98.8 

99. 1 

99.2 

99 

2 100 

37.2 

8,  .7 

95.1 

97.5 

98.8 

99.1 

99.2 

99 

2 0 

37.3 

89." 

95.1 

97.5 

93.8 

99.1 

99.2 

99 

>'A 

>5/16 

63.6 

63. 

71.3 

7) 

71. £ 
71,6 

71.i 
71 , 

73. C 

73.i 

75,9 

755  T 

80.6 

80.: 

84.1 

86.4 

84.1 

86.4 

84.1 

86.4 

87.0 

88.4 

87.1 

88.4 

87.1 

88.4 

89.5 

91.2 

89.6 
9J  .2 

89.6 

91.2 

93.1 

94.9 

93.2 

95.0 

93.2 

95.0 

96.2 

97.0 

96.3 

97,1 

96.3 

97.1 

97.2 

97.6 

97.3 

97.7 

97.3 

97.7 

97.9 

98.3 

98.0 

98.4 

98.0 

98.4 

98.4 

98.8 

98.4 

98.8 

98.4 

98.8 

99.1 

99.5 

99.2 

99,6 

99.2 

99.6 

99.7 

99.6 

99.8 

99. 9100. ( 

99. 9100.  ( 
JhlkODd 

99. 9100.  < 
99 ±9 100, ( 


63.9 
.11.3 

71.6 

71.9 

73.1 

75.9 

80.0 

..  il.«3 

84.2 

86.4 

87.1 

88.5 

89.6 

91.3 

93.3 

95.0 

96.3 

97.1 

97.4 

97.8 
98.0 

98.4 

98.5 

98.9 

99.2 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

I£1LlP 

100.0 


73.1 

8( 

8: 

8‘ 
jB< 

87.1 
_88.5 

8' 

9: 

9: 

.91 
96 
-97 
9‘ 

_r 
98 
98 
98 

98 

99 
99 

99.9 

ifi! 

101 
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AIR  WFATHl-R  6FRVIC£/?1AC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
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(1 

O 


13806  FURT  CAMPBELL  KY/CAMP6ELL  AAF  43-45,50-72 

STATION  STATION  NAM(  Y|A*S 


SEP 

MONTH 


I 


l 


( 

( 

( 

r 


< 


f 


( 

c 

c 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


2-1.Q.0 -.23.0.0 


MOUISIIST) 


CEILING 

VlSlBtllTY  (STATUTE  MILES) 

[FEET) 

> 10 

>6 

> 5 

> 4 

> 3 

> 2'/i 

>2 

>1  VS 

> i'/. 

> 1 

> v« 

> Vi 

> 'A 

>5/16 

> % 

> 0 

NO  CEILING 

22.  i 

64.4 

67.5 

69.4 

70.1 

70.1 

70.61 

70.6 

70.6 

70.9 

70.5 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

20000 

23.5 

69.6 

73 . L 

74.9 

75.7 

75.7 

JLiaZ 

76.2 

76.2 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.^6 

76.7 

> 

18000 

23.5 

69.6 

73.1 

75.  (, 

75.7 

75.7 

76.3 

76.3 

76.3 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

7676 

76.7 

> 

16000 

23.5 

69.7 

73.1 

75. C 

75.7 

75.7 

76.3 

76.3 

76.3 

76. 6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

> 

14000 

2 3.6 

70.3 

73.7 

75.71 

76.4 

76.4 

76.9) 

76.9 

76.9 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

> 

12000 

24.7 

71.9 

75.5 

77.7 

78.5 

78.5 

79.0 

79.0 

79.0 

79,,3 

79,3 

79.3 

79,4 

79.4 

79,4 

79.5 

> 

10000 

26.2 

75.? 

79.3 

81.7 

82.5 

82.  J 

83.0 

83.0 

83.0] 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.5 

> 

9000 

26.2 

76.5 

80.5 

32.9 

83.7 

83.7 

84.3 

84.3 

8<Ll2 

84,5 

84,6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

> 

8000 

26.5 

78,(1 

82.2 

84.8 

35. 6 

85.6 

86.1 

86.1 

86 . 1 

86.4 

86.5 

86.5 

86.5 

86. 5 

86.5 

86.6 

7000 

26.7 

79.5 

84,1 

86.7 

87.6 

87.6 

88.2 

88.2 

88.2 

88,4 

.88,5 

88.5 

88.5 

88,5 

88.5 

83. 6 

> 

6000 

26.7 

79.9 

84.5 

87.2 

88.0 

80.0 

Rf  6 

88.6 

88.6 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0] 

89.0 

89.0 

89.1 

5000 

26.7 

80.6 

85.4 

88.3 

89.3 

89.3 

9U.0 

90.0 

90,  d 

. 90.,  2 

90.,? 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90,4 

> 

'tOO 

26.2 

el . 6 

86.5 

89.4 

90.4 

90.4 

91.0 

91.0 

91.0 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91,4 

91.5 

> 

4r00 

27.1 

82.9 

87.7 

90.8 

91.0 

91.8 

92.5 

92.5 

92.5 

92,8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

> 

3500 

2 7.3 

o3 . 6 

88.6 

91.8 

92.8 

92.8 

93.5 

93.5 

93.5 

93.  G 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

3000 

27.6 

85.2 

90.5 

93.7 

94.8 

94,0 

95.5 

95.5 

95.5 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

> 

2500 

?7 . & 

85.9 

91.2 

94.4 

95.5 

95.5 

96.2 

96.2 

96.2 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

> 

2000 

27.7 

86.1 

91.5 

94.7 

95.8 

95.8 

9<j.? 

96,? 

96.5 

96,8 

96.9 

96.9 

96.9 

96,9 

96.9 

97.0 

> 

1800 

27.7 

86.2 

91.6 

94. & 

95.9 

95.9 

96.6 

96.6 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

> 

1500 

27'.  7 

36 . 2 

91.7 

95.0 

96.2 

96.2 

96.9 

97.0 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

> 

1200 

27.7 

36.4 

91.9 

95.2 

96.4 

96.4 

97.  1 

97.2 

97.2 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

1000 

27.8 

86.6 

92.3 

95.7 

97.0 

97.0 

97.8 

97.8 

97.8 

98.4 

98.4 

98,4 

98.5 

98,5 

98.5 

98,6 

> 

900 

2 7.8 

86.7 

92.4 

95.8 

97.1 

97.2 

97.9 

98.0 

98.0 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

> 

800 

27.8 

86.7 

92.4 

95.9 

97.2 

97.2 

98.0 

98.0 

98.0 

98.6 

98,7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

> 

700 

27.8 

86 . 7 

92.6 

96.  C 

97.3 

97.4 

98.1 

98.3 

98.3 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98,9 

98.9 

99.0 

600 

27.8 

86.7 

92.6 

96.0 

97.4 

97.4 

98-2 

98.5 

98.6 

99.1 

99.1 

99.1 

99,? 

99.2 

99.2 

99.2 

> 

500 

27.8 

86.7 

92.6 

96.1 

97.5 

97.6 

98.4 

98.6 

98.6 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

- 

400 

27.8 

86.9 

92.9 

96.4 

97.8 

97.9 

98.8 

99.0 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99,7 

99.7 

99.7 

99.8 

> 

300 

27. £ 

86.9 

92.9 

96.4 

r97.8 

97.9 

98.3 

99.0 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

> 

200 

27.8 

86.9 

92.9 

96.4 

97.9 

97.9 

98.8 

99.1 

99.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

79.7 

99.8 

> 

100 

27.8 

86.9 

92.9 

96.4 

97.9 

97.9 

98.8 

99.1 

99.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.8 

> 

0 

27.8 

86.9 

92.9 

9e . 4 

97.9 

97.9 

98.8 

99.1 

99.1 

99.6 

99.7 

99.7 

9.9,7, 

99.7 

99.7 

iLQ-QjlQ 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS.. 
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SfATK>4 


BHLL  ME.  43-45,50-72 

T(AI$ 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


NO  CEILING 
> 20000 


52.2  57.7 

53 .6  59.2 
53. t 59.2 

53.7  59.2 

53.  P 59.2 

54.  f.  60.5 

56.5  62.3 

57.3  63.2 

59.5  65.6 
61 . ft  67.2 
ei.ftl  68.0 

63.6  70.3 
63. « 70.6 
64. 5|  71.3 
o5.3l  72.2 

66.1  73.2 


58.0  75.4 

68.5  76. C 

69.5  77.2' 
7-j.l  78.0 
7D.4TT8.5 

70.6  76.7 
7 cm  7|  78.9 
70.9  79.1 

71.0  79.3' 

71.0  79.3 

71. 6 79.3 

71.0  79.3 
71.6  79.3 
71, ft  79.3 


> VA 

> 7 

am 

> P/4  | 

>.  1 

! > v,  i 

> v, 

> ’A 

>5/16 

£ % 

>°  | 

64.4 

65.8 

66.4 

66. Cl 

67.0 

67.2 

67.2 

68.1 

68.1 

68.6 

69.41 

66.0 

67.4 

63,0 

66.2 

63.6 

68.0 

68.8 

69,7 

69,7 

70-3 

71.0; 

66  • 0 

67  • A 

AO  * 

C/V  • v 

j 68.2 

68. 6 

6? . a 

68  . F 

66.7 

69.7 

70.3 

71.0 

66  f r 

67.4 

68.0 

68.2 

68.6 

66.8 

68,9 

69.8 

69,8. 

70.3 

71.0 

66.1 

67.5 

68.1 

68.4 

68.8 

66.9 

69.6 

69.9 

69.9 

70.4 

71.2 

71.5  71.7  72.1 
-Z2j_3  . JL2  j-6  7 2-..C 


72.3  72.3 


69.3 

71.2 

72.0  72.7 
73.9  74.8 

74.3  74.9 

76.4  77.2 

75.1 

77.4 

75.5 

77.8 

75.7 
78 .0 

75.7 
78. ft 

72.0 

74.6 

74.9  75.8 
77.6  78.5 

77.5  78.4 
80.4  81.2 

78.6 

31.4 

79.1 

81.9 

79.2 

82.1 

79.3 

82.1 

74. 5 

75.6 

78. C 78.9 
78.7  79.6 

80.3  81.7 
3) .6  82.4 

01.9 

32.6 

02.4 

83.1 

82.6 

83.3 

82.6 

83.3 

76.5 

77.7 

79.6  80.5 
31.1  82.0 

82.5  83.4 
«4.2  85.0 

83.6 

85.2 

84.1 

85.7 

84.3 

85.9 

84.3 

85.9 

78.6 

79.7 

82.2  83.2 
83,5  84.5 

85.3  86.2 
86.7  87,6 

86.4 

87.3 

86.9 

88.2 

87.1 

88.4 

87.1 

88.5 

80.2 

80.8 

34. d 84.9 
84.7  85.6 

87.2  08.1 
87.9  88.8 

38.3 

89.0 

83.7 

89.5 

89.0 

89.7 

89.0 

89.7 

82,5 

82.4 

•36.3  87.2 
37.3  88.3 

89.6  90.6 

90.7  91.7 

90.8 

91.9 

91.3 

-92.5 

91,5 

92,7 

91.6 

92-7 

03.9 

84.2 

<37.9  88.9 
88.1  09.2 

91.3  92.4 
91.5  92.7 

92.7 

93.0 

93.2 

93.5 

93.5 

_93_l5 

93.5 

93.8 

84.5 

88.7  89.7 

92.1  93.2 

93.7 

[94.2 

94.4 

94.5 

89.1  90,2 

89.6  90.7 
89,9  91.0 

90.0  91.1 

90.0  91.1 
90.  J)  91.1 

90.01  91.1 


92.6  93.0 

93.2  94.4 

93.8  95.1 

93.9  95.2 

94.0  95.3 

94.0  95.3 

94.0  95.3 


96.6  96.6 

96.6  96.6 


Jl, .3  .7. Li-3 

73.2  73.2  73.7  74.5 
■lid  JLStuA  -J.5..A 
76.6  76.6  77.2  77.9 

80.2  80.2  80.8  81. 5|  ( 
J13-A-P  JD-iuO  -il3..,6  _aA.,3 

83.5  83.5  84.1  84.6 
JL4_i_2  _J14jl-2  -SA.-2  _a£.,.6 

85.2  85.2  05.9  86.6 
■Mxg  JLtul  -llti 

88.0  88.0  88.7  89.5 

8.9  c_4  _.8.9_^4  _jQ,.l  _9H,_8 

89.9  39.9  90.6  91.3 
..jO.jj; . 9J.,  3 _92^1 

92.5  92.5  93.2  93.9 

93.6  93.6  94.3  95.1 

94.4  94.4  95.1  95.6 

94.7  94.7  95.4  96.1 

95.4  95.4  96.0  96.8 

95.8  95.8  96.5  97.3 

96.5  96.5  97.2  97.9 

97.1  97.2  97.9 _98i.& 

97.4  97.5  98.1  98.9 

97.5  97.6  98.3  99,4 

97.6  97,7  98.5  99.8 
97.71  97.8|  98.51100.0 
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STATON 


C1RJ  CrtKPBELL  KY/CAMP8E1.L  AAF 

STATION  NAME 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MOU*S  (1ST) 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

(FEET) 

> 10 

>6 

> 5 

> 4 

> 3 

> 7'A 

> 2 

>m 

£ 1 ’/* 

> J 

a v. 

& T.  > Vi 

>5/16 

> '/« 

> 0 

NO  CEIUNG 

11.5 

38.5 

46. 1 

49.9 

53.1 

54.4 

56.7 

57.3 

57.5 

50.2 

58.8 

58.9  59.4 

59.5 

59.8 

60.4 

> 20000 

12.2 

AO.  5 

48. 6 

52.7 

56.1 

57.4 

59.5 

60.6 

60.7 

61  .7 

62»? 

62.4  62,9 

63fn 

63.2 

63.9 

> 18000 

12.2 

30.6 

48. 7 

52. el 

56.1 

57.4 

59.9 

60.7 

60.8 

61.8 

62.4 

62.4  63. C 

63.0 

63.3 

64.0 

> 16000 

12.2 

AO.fi 

A8.7 

52.6 

56.1 

57.5 

60.0 

60.7 

60.8 

61.8 

62.4 

62.4  63.0 

63.1 

63.4 

64.1 

> uooo 

LZ.i 

40 . ^ 

49.0 

53.2 

56.5 

57.8 

60.4 

61.1 

61.3 

62.3 

62.9 

63. C 63.5 

63.6 

63.9 

64.6 

> 12000 

12.  e 

42. 0 

50.5 

54. 7 

58.2 

59.5 

62.1 

62.9 

63.0 

64.1 

64,7 

64.7  65.3 

65.4 

65.7 

.66.4 

> 10000 

13.1 

A3. 9 

52.5 

57,2 

60.9 

62.3 

65.0 

65.8 

65.9 

67.1 

67.9 

67.9  68.5 

68,6 

68.9 

69.5 

> 9000 

13.1 

A A . A 

53.4 

58.1 

6?.0 

63.4 

66.2 

67.0 

67.) 

68.3 

69.1 

69.1  69.7 

69.8 

70,1 

70.7 

> 8000 

13.2 

A6.2 

55.5 

60.5 

64.9 

66.3 

69.1 

70.0 

70.1 

71.2 

72.1 

72.1  72.7 

72.8 

73.1 

73.8 

> 7000 

13.2 

A 7.3 

56.8 

61.9 

66.4 

67.9 

70,8 

71.7 

71  .9 

73.0 

73.8 

73.9  74.5 

74.6 

74.9 

.75.6 

> 6000 

iJ  • fct 

A8.2 

57.9 

63,1 

67.7 

69.2 

72.1 

73.1 

73.2 

74.4 

75.2 

75.2  75.9 

75.9 

76.3 

76.9 

> 5000 

13.5 

A9.3 

59.3 

64.6 

69.3 

70.9 

73.8 

_I4 . 8 

74.9 

76.3 

76.9 

77.0  77.6 

77,7 

78.0 

78.7 

> 4500 

13.o 

A9.8 

59.8 

65.2 

69.9 

71.4 

74.3 

75.3 

75.5 

76.6 

77.5 

77.5  78.2 

78,2 

78.6 

79.2 

> 4000 

13.7 

50.7 

61.0 

66.6 

71.5 

73.1 

76,0 

77.0 

77.2 

78.3 

79.? 

79.?  79.9 

80.0 

80.3 

81.0 

> 3500 

13.  9 

51.1 

61.5 

67.5 

72.4 

74.0 

76.9 

78.1 

78.2 

79.4 

80.2 

80.3  81. C 

81.  C 

81.4 

82.1 

> 3000 

14. 0 

52.1 

63.1 

69.2 

74.4 

76.0 

79.0 

80.3 

80.5 

81.7 

82.fi 

82.6  83.3 

83.4 

83.8 

84.5 

> 2500 

1 . 2 

52.9 

64.1 

70.4 

75.8 

77.4 

00.7 

82.0 

82.2 

83.4 

84.3 

84.3  85.0 

85.1 

85.5 

86.2 

S 2000 

14.6 

5A.1 

65.2 

71.7 

77.2 

78.9 

32.2 

83.5 

83.7 

84.9 

85.8 

85.8  86.6 

86.6 

87.0 

87.7 

> 1800 

i-».  8 

54 . 5 

65.8 

72.2 

77.7 

79.4 

82. 0 

84.0 

84.3 

85.5 

86.3 

86.4  87.1 

87.2 

87.5 

83,3 

> 1500 

15.2 

55. A 

66.9 

73.4 

79.0 

80.3 

34-2 

85.5 

85.7 

86.9 

87.8 

87.8  88.6 

38.6 

89.0 

89.7 

> 1200 

L*  #H 

56.  A 

68.0 

74.9 

00.6 

82.4 

85.9 

87.2 

07.4 

88.7 

89.7 

89.7  9o.4 

90.5 

90.9 

91.6 

> 1000 

15.5 

56 . 8 

68.4 

75.6 

81.6 

83.4 

36.9 

88.3 

88.5 

89.8 

90.8 

90.8  91.5 

91.6 

92.0 

92.7 

> 900 

15.6 

57.2 

68.9 

76.2 

82.3 

84.2 

87.7 

89.2 

89.4 

9Q.  8 

91.7 

91.0  92.5 

92.6 

92.9 

93.7 

> 800 

15.6 

57.5 

69.4 

76,8 

83.1 

85.0 

88.6 

90.1 

90.4 

93.8 

92.8 

92.8  93,5 

93.6 

94.0 

94.7 

> 700 

15.7 

57.7 

69.6 

77.2 

03.5 

85.5 

89.3 

91.0 

91.3 

92.7 

93.7 

93.8  94.5 

94.6 

94.9 

95.7 

> 600 

15.7 

57.6 

69.8 

77.5 

84.1 

86.2 

90*0 

91.7 

92.0 

93.4 

94.4 

94.5  95.2 

95.3 

95.7 

96.4 

> 500 

j.5.8 

58. 0 

70-1 

77,8 

84.5 

86.7 

90  • 6 

92.4 

92.7 

94.3 

95.3 

95.3  96.0 

96.1 

'96.5 

97.3 

> 400 

is. a 

58.1 

70.1 

77.9 

84.7 

86.9 

91.1 

93.0 

93.3 

94.9 

96.0 

96.0  96.8 

96.9 

97.4 

98.; 

> 300 

15.8 

58 . 1 

70.1 

78.0 

84.8 

87.0 

91.3 

93.3 

93.6 

95.3 

96.4 

96.5  97.3 

97.4 

97.8 

98,6 

2 200 

15.8 

58.1 

70.1 

78.0 

84.8 

87.0 

91.3 

93.4 

93.7 

95.3 

96.5 

96.6  97.4 

97.5 

98.0 

99.1 

2 100 

15.8 

58.1 

70.1 

78.0 

84.8 

87.0 

91.3 

93.4 

93.7 

95.3 

96.5 

96.6  97.4 

97.5 

98.0 

99.6 

> o 

15.3 

58.1 

70.1 

78.0 

84,8 

87.0 

91.3 

93.4 

93.7 

95.3 

96.5 

96.6  97.4 

97.5 

98.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  C 
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DATA  PROCESS  . it-  eft  A C 
US  AF  CTAC 

AIR  WEATHER  SERVICS/mAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


JAIQA. 


FORT  C Ai^PREI.L  KY  / CAMPBELL  AAF 

STATION  NAME 


4^-4  5 » 50-7? 


J2CX. 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


J3.9.QD-1IQD 

Mou*s«sn 


CEILING 

(FEET) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

> 10 

>6 

> 5 

> 4 

> 3 

> 2 Vi 

> 2 

>IVS 

> V/i 

> 1 

> v* 

> M 

> Vi 

> 5/16 

> >/4 

> 0 

NO  CEILING 

24.2 

55. C 

57.3 

59.0 

59.9 

60.0 

60.1 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

^woo 

26.0 

59.3 

61.6 

63.5 

64.6 

64.7 

64,9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

> 

18000 

26 . C 

59.3 

61.7 

63.6 

64.7 

64.8 

65.0 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

> 

16000 

26." 

59.3 

6 J f 7 

63.7 

64.8 

64.8 

65,0 

65.2 

65.2 

65.2 

65.3 

6.5.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

> 

14000 

26.2 

60.  C 

62.5 

64.5 

65.6 

65.6 

65.9 

66.0 

66.0 

66. .1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

> 

12000 

26.9 

61.4 

64.0 

66.1 

67.3 

67.3 

67.6 

67.8 

67.8 

67.8 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67,9 

> 

10000 

27.6 

65,3 

68.2 

70.5 

71.7 

71.8 

72-0 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

9000 

28.2 

65.9 

69.0 

71.3 

72.6 

72.7 

7?. 9 

73.1 

73.1 

73.1 

.73.2 

73.2 

73.3 

. 73.3 

73.3 

73.3 

> 

8000 

28.4 

67.6 

70.8 

73,2 

74.8 

74.9 

75.1 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

75,5 

75.5 

75.5 

7000 

28. 7 

69.0 

72.2 

74.7 

76.^ 

76.5 

76.7 

76.9 

76,9 

74.9 

77.0 

77.  D 

77.1 

. 77. 1 

77.1 

7.7 . 1 

> 

6000 

28.8 

69.6 

73.0 

75.5 

77.2 

77.3 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.9 

77,9 

77.9 

77.9 

5000 

29.2 

70.9 

74.4 

76.8 

78.7 

78.8 

79.1 

79,3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

> 

4500 

29.3 

71.1 

74.7 

77.2 

79.1 

79.1 

79.5 

79.7 

79.7 

79.7 

79.6 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

> 

4000 

29.6 

72.5 

76.2 

78.8 

80.7 

80.8 

81.1 

ai . a 

81.4 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81,5 

81.5 

81,5 

> 

3500 

30.3 

73.6 

77,4 

80, C 

81.9 

81.9 

82-3 

82.5 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6 

82.7 

82,7 

82.7 

82,7 

3000 

31.2 

75.5 

79.4 

82.1 

84.0 

84.1 

34.5 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84,0 

> 

2500 

31.5 

76.8 

80.7 

83.5 

85.4 

85.6 

86.0 

86.3 

86.3 

86.4 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

> 

2000 

32.2 

78.7 

82.9 

86.1 

88.2 

38.3 

88.8 

89.1 

89.1 

89.2 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

> 

1800 

32.6 

79.4 

83.7 

86.9 

89.1 

89.3 

89.8 

90.0 

90.1 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

9Q.3 

90.3 

90.3 

> 

1500 

33.3 

60.9 

85.3 

88.6 

90.9 

91.2 

91.7 

92.0 

92.0 

92.1 

92-2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

> 

1200 

33.5 

82.0 

86.9 

90.4 

92.9 

93.2 

93.9 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

1000 

33.5 

82.5 

87.6 

91,1 

93.7 

94.0 

94.7 

95.0 

9?.l 

95,1 

95  ,_2 

95.2 

95,3 

95.3 

95.3 

95.3 

> 

900 

33.6 

82.9 

88.3 

92.0 

94.9 

95.3 

96.0 

96.2 

96.3 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

> 

800 

33.7 

83.  A 

88.8 

92.5 

95.6 

96.? 

96.9 

97.3 

97.4 

97.5 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.  7 

97.7 

> 

700 

33.7 

33.5 

88.9 

92.8 

95.9 

96.5 

97.2 

97.7 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

> 

600 

33.7 

83.6 

89.2 

93.1 

96.3 

96 . 9 

97.7 

98.2 

98.3 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

> 

500 

33.7 

83.7 

09.3 

93.3 

96.6 

97.3 

98.3 

98.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

> 

400 

33.7 

83.7 

89.3 

93.4 

96.6 

97.4 

98.4 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

> 

300 

33.7 

63.7 

89.4 

93.4 

96.7 

97.4 

98.5 

99.2 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

> 

200 

33.7 

63.7 

89.4 

93.4 

96.7 

97.4 

98.5 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

100 

33.7 

83.7 

89.4 

93.4 

96.7 

97.4 

98.5 

99.2 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

L $ 

0 

33.7 

83.7 

89.4 

93.4 

96.7 

97.4 

98.5 

99,2 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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% + 


rQKT  CAMPBELL  KY/CAHP8RU  AAF 


STATON  NAME 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

(FEET) 

,10 

>6 

>5 

>4 

>3 

>2'A 

>2 

>IV* 

>1% 

NO  CEILING 

33.2 

53. C 

58.1 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

20000 

36.2 

63.8 

64.0 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

> 

18000 

3o.  3 

o4 . C 

64.2 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

> 16000 

36.5 

64.2 

64.4 

64.9 

64.5 

64.8 

64.5 

64.9 

64.9 

> 

licoo 

36.8 

64.7 

65. C 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

> 

12000 

37.5 

66.6 

66.9 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

> 

10000 

30.  1 

69.6 

70.  1 

70.7 

70.7 

70,7 

70.7 

70.7 

70. V 

> 

9000 

38.6 

70.5 

70.9 

71. 7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

> 

8000 

39  • 3 

71.9 

72.5 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

7000 

39.9 

72.9 

73.5 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74*4 

> 

6000 

4u.  1 

73.5 

74.2 

7 5 . C 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

> 

5000 

40.4 

75.2 

76.0 

76.9 

77.3 

77.3 

7 7.4 

77.4 

77.4 

> 

4500 

ffO.S 

75.9 

76.7 

77.6 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

> 

4000 

41.4 

77.9 

78.9 

80.0 

80.3 

3^.4 

80.5 

80.5 

80.5 

> 

3500 

42,4 

79.9 

80.9 

82.0 

82.3 

82.4 

R2.5 

82.5 

82.5 

> 

3000 

44.  C 

83. S 

85.1 

86.2 

86.6 

36.7 

86.9 

86.9 

86.9 

> 

2500 

45.1 

6 6.7 

88.2 

89.4 

89.9 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

> 

2000 

46.7 

89.5 

91.3 

92.6 

93.1 

93.2 

93.5 

93.5 

93.5 

> 

1800 

47.0 

90. o 

91.9 

93.4 

93.9 

94.0 

94.4 

94.4 

94.4 

> 

1500 

47.4 

91.2 

93.3 

94.9 

95.5 

95.6 

96.0 

96.1 

96.1 

> 

1200 

47.6 

91.6 

94.0 

95.5 

96.3 

96.5 

96.9 

97.0 

97.0 

> 

1000 

47.6 

92.1 

94.5 

96.1 

97.0 

97.1 

97.6 

97.6 

97.7 

> 

900 

4 7,6 

92.4 

94.8 

96.5 

97.4 

97.6 

98.0 

98.1 

98.1 

800 

47,6 

92.5 

95.1 

96.9 

97.9 

98.1 

98.6 

98.6 

98.6 

> 

700 

47.6 

92.5 

95.2 

97.2 

98.1 

98.3 

98.8 

98.9 

98.9 

> 

600 

47.6 

92.6 

95.3 

97.4 

98.4 

98.7 

59.1 

99.2 

99.3 

> 

500 

47.6 

92.6 

95.3 

97.6 

98.6 

98.9 

99.4 

99.5 

99.5 

> 

400 

47.6 

92.6 

95.3 

97,6 

98.7 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

> 

300 

47.6 

92.6 

95.3 

97.7 

98.8 

99.0 

99.5 

99.7 

99.7 

> 

200 

47.6 

92.6 

95.3 

97.7 

98.8 

99.0 

99.5 

99.7 

99.7 

> 

100 

47.6 

52.6 

95.3 

97.7 

98.8 

99.0 

99.5 

99.7 

99.7 

> 

0 

47.6 

92.6 

95.3 

97.7 

98.8 

99.  n 

99.5 

99.7 

99.7 

> Si  ><A  >5/16  > M >0 


.5  58. 
l5_6^ 
.7  64. 
^-61. 
.5  65. 
.4  67 . 
.7  7C. 
■J.  7j.r 
.5  73. 
lA-JIu. 
.3  75. 
.4  77. 
.1  78. 
.5  60. 
.5  82. 
.9  86. 
.2  90. 
.5  93. 
.4  94. 
.1  96. 
.0  97. 
lI  97. 
,?.  98. 
.8  98. 
,1  99. 
.4  99. 
,7  99. 
.8  39. 
1 9 100. 
.9100. 
.9100. 
.9100. 


5 58. 
5 64. 
7 64. 
9 64 . 
5 65. 

4 67. 
7 70. 
2_LU 

5 73. 
4 74. 

3 75. 

4 77. 

1 78. 

5 80. 
5 82. 
9 86. 

2 90. 
5 93. 

4 94. 

1 96. 

0 97. 

7 97. 

2 98. 

8 98. 

1 99. 

5 99. 

7 99. 

8 99. 
C100. 
0100. 
0100. 
0100. 


5 58. 
5 64. 
7 64. 
9 64. 
5 65. 

4 67. 
7 70. 
7 71. 

5 73. 
4 74. 

3 75, 

4 77. 

1 78. 

5 80, 

5 82, 

0 86. 

2 90. 
5 93. 

4 94. 

1 96. 

0 97. 
7 97, 

2 98. 
g 98. 

1 99. 

5 99. 
7 99. 
P 99. 
0100, 
TT  1 00  . 
0100. 
0100. 


5 58. 
5 64. 
7 64. 
9 64. 
5 65. 

4 67. 
7 70. 
I.7JU 

5 73. 
4 74. 

3 75. 

4 77. 

1 78. 

5 80. 
5 82. 
9 86. 

2 90. 
5 93. 

4 94. 

1 96. 

0 97. 

7 97. 

2 98. 

8 98. 

1 99. 

5 99. 

7 99. 

8 99. 
0100. 
0 1 00 . 
oioo. 
0100. 


5 58. 
5 64. 
7 64. 
9 64. 
5 65. 

4 67, 
7 70. 
7_ZJU 

5 73. 
4_Z4-r. 

3 75. 

4 77. 

ir78. 

5 80. 
5 82. 
9 86. 
2 90. 
5 93. 

4 94. 

1 96. 

0 97. 

7 97. 

2 98. 

8 98. 

1 99. 

5 99. 

7 99. 

8 99. 
0100. 
0100. 
0100. 
0100. 


5 58.5 
5 64.5 
7 64.7 
9 64.9 
5 65.5 

4 67.4 
7 70.7 
7 71.7 

5 73.5 
4 74.4 

3 75.3 

4 77.4 

1 78.1 

5 80.5 
5 82.5 
9 86.9 

2 90.2 
5 93.5 

4 94.4 

1 96.1 

0 97.0 

7 97.7 

2 98.2 

8 98.8 

1 99.1 

5 99.5 

7 99.7 

8 99.8 
0100.0 
0100.0 
0100.0 
Oil  00.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSE*  VATIONS. 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


HOWS  (1ST} 


CEILING 

(FEET) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

> 10 

>6 

>5 

> 4 

. 

> 3 

> 2'/j 

>2 

> VA 

£ »% 

> 1 

> V* 

5:  >4 

> 

>5/16 

> »/* 

> 0 

NO  CEILING 

> 20000 

34  o 2 
38.0 

60.0 
e7 . 6 

60.7 

68.4 

60.5 
68 , fc 

60.9 

68.6 

60.9 

68.7 

60.9 

68.7 

60.9 

68.7 

60.9 

68.7 

60.9 

68,7 

60.9 

68,7 

60.9 

68.7 

60.9 

60.7 

60.9 

68,7 

60.9 

68.7 

60.9 

68,7 

> 18000 
> 16000 

38.  i. 
38.2 

67.7 

67.9 

68.5 

68.7 

68.7 

68.9 

68.7 

69.0 

68.8 

69.9 

68.8 

69.1 

60.8 

69.1 

68.8 

69.1 

68.8 

69.1 

68.8 

69.1 

68.8 

69.1 

68.8 

A9-*I 

68.8 

69.1 

68.8 

69.1 

68.8 

69.1 

> 14000 

> 12000 

38.2 

39.7 

68.8 
71.  C 

69.6 

71.9 

69.8 

72.2 

69.9 

72.3 

69.9 

72.3 

70.0 
7p . 3 

70.0 

7p.3 

70.0 

72.3 

70. C 
72.3 

70.0 

72.3 

70.0 

72-3 

70. C 
72.3 

70.0 

72,3 

70.0 

72.3 

70.0 

72.3 

> 10000 
> 9000 

40.5 

40.8 

73.3 

74.0 

74.2 

74.9 

74.5 

75.) 

74.6 

75.2 

74.6 

75.3 

74.6 

75.4 

74.6 

75.4 

74.6 

75.4 

7^.6 

75,4 

74.6 

75.4 

74.6 

75.4 

74.6 

75.4 

74.6 

75.4 

74.6 

75.4 

74.6 

75.4 

> 8000 
> 7000 

41.2 

41.9 

75.6 
77.  C 

76.7 

78.4 

77. C 
78.7 

77.1 

78.9 

77.1 

78.9 

77.3 

79.1 

77.3 

79.1 

77.3 

79.1 

77.3 

79.1 

77.3 

79.1 

77.3 

79,1 

77,3 

79.1 

77.3 

79.1 

77.3 

79.1 

77.3 

79,1 

> 6000 
> 5000 

42.2 

43.0 

78. ,1 
79.9 

7?.4 

81.4 

80,0 

82.0 

80.2 

82.2 

90.2 

82.2 

80.4 

82.4 

80.4 

82.6 

80.4 

82.6 

80.4 

82.6 

80.4 

82.6 

80.4 

82.6 

80.4 

82.6 

80.4 

82.6 

80.4 

82.6 

80.4 

82.6 

> 4500 

> 4000 

43.2 
44 . 1 

80.4 

02.9 

82.0 

84.6 

02.6 

85.1 

82.8 

85.3 

82.9 

85.4 

83-1 

85.6 

83.2 

85.7 

83.2 

85.7 

83.2 

85.7 

83.2 

85.7 

83.2 

85.7 

83.2 

85.7 

83.2 

85.7 

83.2 

85.7 

83.2 

85.7 

> 3500 

> 3000 

44.8 

45.? 

84.7 

R7.3 

86.4 

89.1 

87,1 

90.0 

37.2 

90.3 

87.3 

90.4 

87.5 

90.7 

87.6 

90.9 

87.6 

90.9 

87.6 

90.9 

87.6 

90.9 

87.6 

90.9 

87.6 

90.9 

87.6 

90.9 

87.6 

90.9 

87.6 

90.9 

> 2500 

> 2000 

4b . 3 
47.2 

ae.9 

90.7 

91.0 

92.9 

91.9 

94.0 

92.3 

94.4 

92.4 

94.5 

92.6 

94.8 

92.8 

95.0 

92.8 

95.0 

92.8 

95.0 

92.8 

95.1 

92.8 

95.1 

92.8 

95.1 

92.8 

95.1 

92.8 

95.1 

92.8 

95.1 

> 1800 
> 1500 

4/. 3 
47.4 

90,9 

9J.5 

93.3 

94.0 

94.3 

95.0 

94.8 

95.6 

94.9 

95.7 

95.3 

96.1 

95.4 

96.3 

95.5 

96.3 

95.5 

96.3 

95.6 

96.4 

95.6 

96.4 

95.6 

96.4 

95.6 

96.4 

95.6 

96.4 

95.6 

96.4 

> 1200 
> 1000 

47.4 

47.4 

91.9 

92.0 

94.4 

94.6 

95.6 

95.9 

96.3 

96.5 

96.4 

96.7 

96.8 

97,2 

97.1 

97.5 

97.1 

97.6 

97.1 

97.6 

97.2 

97.7 

97.2 

97.7 

97.2 

97.7 

97.2 

97.7 

97.2 

97.7 

97.2 

97.7 

> 900 

> 800 

4 7.4 
47.4 

92.1 

92.2 

94.8 

95.0 

96.0 

96.3 

96.7 

96.9 

96.9 

97.1 

97.4 

97.7 

97.8 

98.0 

97.8 

98.1 

97.8 

98,1 

98.0 

98.3 

98.0 

98.3 

98.0 

98.? 

98.0 

98.3 

98.0 

Q8.3 

98.0 

98.3 

> 700 

> 600 

47.4 

47.4 

92.3 

92.3 

95.1 

95.2 

96.6 

96.6 

97.4 

97.6 

97.7 

97.9 

98.4 

90.6 

98.7 

98.9 

98.8 

.99.0 

98.8 

99.0 

99.0 

99.2 

99.0 

99.2 

99.0 

99.2 

99.0 

99.2 

99.0 

99.2 

99.0 

99.2 

> 500 

> 400 

47.4 

47.5 

92.4 

92.4 

95.3 

95.4 

96.8 

96.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.3 

98.9 

99,0 

99.2 

99.4 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.6 

99.8 

99.6 

99.8 

99.6 

99.8 

99.6 

99.8 

99,6 

99.8 

> 300 

> 200 

47.5 

47.5 

92.4 

92.4 

95.4 

95.4 

97.0 

97.0 

98.1 

98.1 

98.3 

99.3 

99.1 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 
100.0 

> 100 
> 0 

47.5 

47.5 

92.4 

92.4 

93.4 

95.4 

97. C 
97.0 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

99.1 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

100.0 

IOC.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
100. 0 

100.0 

100.0 

I 


\ 

I! 


1 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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13B06 FORT  CAMPBELL  KY/CAHPBSLL  AAF  43-45,50-7? 

STATION  STATION  NAMf  YtAfS 


JlCi 

MONTH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  -21M^Z2Iia 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

(FEET| 

VISIBILITY  ISTATUTE  MILES) 

2 10 

a 

□ 

> 4 

2 3 

> 2% 

B 

2 TVS 

> J’/b 

> t 

> v* 

2 K 

>5/16 

> % 

B 

NO  CEILING 
> 20000 

HU 

Efffi 

TOE 

CM 

TOE 

DM! 

DM 

CM 

EM 

EM! 

EM 

m< 

mt 

EM 

EM 

TOB 

EM 

CfB 

BZM 

Kffj 

EM 

CM 

EM 

KOI 

BZM 

BZM 

> leooo 

2 16000 

WfW. 

EM 

EPIC 

Bnl 

EZ<Hi 

CM 

DM 

73.3 

73.2 

SHE 

EM 

EM 

EM 

EM 

EZR 

EM 

TOB 

EM 

74.4 

74.4 

TOB 

BZM 

TOE 

EM 

CM 

EM 

BZM 

IV  IV 

*0  N 
11 

mjL 

EM 

EM 

SrZM 

73.6 

75.2 

BEK 

EM 

TOw 

BBS 

C1B 

TOB 

BW 

EM 

EM 

74.6 

76.2 

BSE 

mlW 

BZM 

■flfrgl 

B7M 

75.0 

76.6 

> 10000 
> 9000 

lull 

DM 

74.2 

75.3 

TOW 

EM 

K HE 
DM 

TOE 

EM 

77,0 

7.8.8 

SHE 

EM 

TOE 

EM 

EM 

73.3 

79.3 

78.4 

79.4 

78.4 

79.4 

78.5 

79.5 

B TKu 

> 8000 
> 7000 

IVIfc 

Rl 

HW 

77.5 

79.5 

79.4 

81.51 

EM 

EM 

EM 

EM 

EM 

EM 

EM 

E1E 

EM 

Bff 

BB 

EM 

81.8 

83.9 

81.8 

84.0 

81.8 

84*0 

82.0 

84.1 

TOW! 

EM! 

> <5000 

> 5000 

EW- 

RS 

US 

|^j 

H£j 

TOW 

EM 

EM 

EM 

TOE 

TOR 

EM 

E3E 

EM 

EM 

TOE 

TOE 

85.4 

86,7 

Eiffi 

EM 

EM 

85.6 

87.0 

IV IV 

ii 

20.6 

21.0 

77.8 

78.8 

82.5 

83.7 

84.7 

36.1 

EO! 

EM 

86.2 

07.6 

36.7 

88.2 

CriW 

EM 

ii 

EM 

BJE 

TOB 

EM 

QK 

TOE 

EM 

TOM 

TOB 

BeM 

87.7 

89.1 

87.8 

89.3 

> 3500 

> 3000 

fl* 

EM 

E5E 

I1R 

EM 

86. S 
88.4 

83.4 

09.9 

88.4 

90.0 

EISK] 

39.4 
9 i . 2 

EM 

EM 

Km 

89.8 

91.6 

EM 

Uni 

EM 

EM 

EMI 

2 2500 

2 2000 

RK 

81.4 

82.4 

86.6 

87.8 

EM 

EM 

EM 

EEK! 

92.1 

_93_.2 

EM 

92.5 

94.0 

92.7 
9 4 ._2 

EZKI 

TOM 

EM 

TOM 

EM 

EZff 

EM 

IV  IV 

ii 

BIE 

HR 

kj£n! 

mvm 

EM 

EM 

tom 

EM 

TOE 

EM 

mi 

EM 

EM 

EM 

EM 

TOE 

TOM 

Em 

TOB 

EM 

EM 

5 1200 
> 1000 

B»H* 

wsm 

WTKi 

EM 

92.0 

92,5 

WERl 

EM 

EM 

95.3 

96.0 

95.4 

96jD 

95.7 
^96  .J3 

95.8 

96.5 

96.0 

96.2 

96.2 

96.9 

> 900 

> 800 

BEE* 

ijj| 

ten 

92.7 

93.1 

EM 

94.9 

95.3 

EM 

EM 

E Si 

iuu 

96.8 
97 .2 

96.8 
97. 2 

97. C 
97.4 

ErM 

EM 

EM 

> 700 

2 600 

22.0 

22.0 

mi 

TO£ 

EM 

93.2 

93.5 

95.2 

95.5 

95.5 

95.8 

96.5 

97.0 

TOE 

EM 

E ME 

EM 

ii 

gjg 

TOE 

E5K! 

M4T-iwn 

2 500 

2 400 

umi*: 

EM 

EZjK] 

EM 

93.8 

93.9 

95.8 

96.2 

96.1 

96.5 

97.4 

97.8 

97.7 

98.2 

97.8 

98.3 

98.5 

98.9 

98.6 

99.1 

PH 

mm 

BSE 

2 300 

2 200 

if 

EM 

■sMK 

EM 

93.9 

93.9 

E aw 

E 

96.6 

96.6 

97.9 

98.0 

§|fg 

111 

EM 

98.9 

99.1 

PH 

HQ 

TOM 

EM 

TOM 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

2 100 

2 0 

22.0 

22.0 

mam 

E-M 

EM 

93.9 

93.9 

96.2 

96.2 

96.6 

96.6 

98.0 

98.0 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99,9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 
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13B06  FORT  CAMPBELL  KY/C AMP8FL L AAF  43-44.50-72 MOV 

STATON  STATON  NAA*f  Y{AIS  MONTH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  .aaogsp.2Q.ft 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

(FEET) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

> 10 

’>6 

> 5 

> 4 

>3 

> lVi 

>2 

>\'A 

> Is/* 

> 1 

> V* 

> H 

> lA 

>5/16 

> '/« 

> c 

NO  CEILING 
> 20000 

7.8 

8.3 

42.1 

45.2 

46.4 

45.8 

49.7 

53.3 

51.2 

J&.Cj 

51.5 

55.31 

52.3 

.56.1 

52.4 
56,  ? 

52.5 

_56»3 

52.8 

56.6 

52.8 

56.6 

52.3 

56.6 

53.0 

56.8 

53.0 

56.9 

53.3 

57.1 

53.6 

57.4 

> 16000 
> 16000 

8.4 

8.4 

45.3 

45-L.6 

49.9 

50.2 

53.4 

53,7 

55.1 

55.4 

55.4 

55,7 

56.3 

56.6 

56.4 

56.7 

56.5 

56.8 

56.8 

57.1 

56.8 

57.1 

56.8 

57.1 

57.0 

57.3 

57.0 

57.4 

57.3 

67.6 

57.6 

57.9 

IV  IV 

a.t 

9.f 

46 . 0 
47.4 

50.6 

52.1 

54.3 

55.6 

56.0 

?7.6 

56.3 

57,8 

57.2 

58.7 

57.3 

58.8 

57.4 

59.0 

57.8 

59.4 

57.8 

59.4 

57.8 

59.4 

58.0 

59.6 

58.1 

59.6 

58.3 

59.8 

58.6 

60.2 

> 10000 
> 900C 

9.3 

9.3 

49.3 

49.0 

54..  1 
54. 7| 

57.8 

58.4 

59.5 

60.2 

59.8 

60.4 

60.7 

61.3 

60.7 

61.4 

60.9 
61 .61 

61.3 
61  .9 

61.3 

62.0 

61.3 

62.0 

61.5 

62.2 

61. 5 
67. 2| 

61.8 

62.4 

62.2 

62.3 

— 

IV  IV 

9.8 

9.9 

52.1 

54^1 

57.3 

?9.5 

61 .0 
. 63.5 

62.8 

65.5 

63.2 

65,9 

64.1 

66.8 

64.2 

66.9 

64.3 

67.1 

64.7 

67.5 

64.8 
67. 5 

64.8 

67.5 

64.9 

67.7 

65.0 

67.7 

65.2 

68.il 

65.6 

68.4 

> 6000 
> 5000 

10.2 

10.6 

55.5 

58.2 

61.  C 
64.1 

65.2 

68.3 

67.2 

70.4 

67.6 

79.8 

68.6 

7}.8 

68.7 

71.9 

68.9 

72.1 

69.3 

72.5 

69.3 

72.5 

69.3 

72.5 

69.5 

72.7 

69.5 

72.7 

69.7 

73.0 

70.1 

73.4 

IV  IV 

li 

10.8 

10.8 

59.5 

61.3 

65.5 
67..  5 

69,.  S 
71.6 

71.9 

■74.1 

72.3 

74.6 

73.3 

75.6 

73.4 

75,8 

73.6 

76.0 

74. 0 
76.5 

74.1 

76.5 

74.1 

76.5 

74.2 

76.7 

74.3 

76.3 

74.5 

77.0 

7*. 9 
77.4 

> 3500 

> 3000 

11.1 

11.6 

62.6 

65.1 

69.0 

71.7 

73.4 

76.5 

/5.8 

78.9 

76.4 

79.5 

77.4 

30.4 

77.5 

80.6 

77.7 

80.8 

78.2 
81  .3 

78.3 

81.3 

78.3 

81.3 

78.5 

81.6 

78.5 
ei  .6 

78.7 

81.8 

79.1 

82.2 

> 2500 

> 2000 

12.1 

12.3 

67.3- 
70.  C 

74.2 

77.3 

79.1 

82.4 

81.7 
85.  C 

82.2 

85.5 

83.2 

86.5 

83.4 

86.7 

83.6 

86.9 

84.0 

87.3 

34. 1 
87.4 

84.1 

87.4 

84,4 

87.7 

84.4 

87.7 

84.6 

88.0 

85.0 

88.4 

> 1800 
> 1500 

12.5 

12.7 

70.6 

72-0 

7’. 9 
79.5 

83. 0 
84.6 

85.7 

87.4 

86.2 

87.9 

87.3 

88.9 

87.4 

89.1 

87.6 

89.3 

80.1 

89.8 

83.1 

89.9 

88.1 

89.9 

’ 88.4 
90.2 

88.5 

90.2 

88.7 

90.5 

89.1 

90.9 

> 1200 
> 1000 

.2.8 

12.8 

73.1 

73.4 

80.8 

81.4 

36.1 

86.7 

89.0 

89.9 

89.6 

90.4 

90.6 

91.5 

90.8 

91.7 

91.0 

91.8 

91.5 
9?,  4 

91.5 

92.4 

91.5 

92.4 

91,8 

92.7 

91.9 

92.8 

92.1 

93.0 

92.5 

93.4 

> 900 

> 800 

12.8 

12.8 

73.7 

'’4.0 

91.7 

82.2 

87.1 

87.8 

90.3 

91.1 

90.9 

91.6 

92.0 

92.8 

92.2 

93.0 

92.3 

93.2 

92.9 

93.8 

93. C 
93.8 

'93.0 

93.8 

93,2 

94.1 

93.3 

94.2 

93.5 

94.4 

93.9 

94.8 

> 700 

> 600 

12.3 

12.0 

74.3 

74.5 

8 2. .6 
83.0 

08.2 

88.7 

91.5 

92.0 

92.1 

92.6 

93.3 

93.9 

93.7 

94.4 

93.9 

94.6 

-94  .-5 
95.4 

94.5 

95.4 

94.5 

95.4 

94.8 

95.7 

94.9 

95.8 

95.1 

96.0 

95.5 

96.4 

> 500 

> 400 

12. 8 

12.8 

74.7 

74.8 

83  • 2 
83.4 

89.0 

89.3 

92.6 

93.0 

93.2 

93.6 

94.6 

2 

95..  1 
95.8 

95.3 

95.9 

96.1 

96.8 

96.1 

96.9 

•96.1 

96.9 

96.4 

97.1 

96.5 

97.3 

96.7 

97.5 

97.1 

97.9 

> 300 

> 200 

12.6 

12.3 

74.9 

74.9 

83.6 

83.6 

89.5 

89.5 

93.3 

93.3 

94.1 

94.1 

95.7 

95.9 

96.3 

96.7 

96.4 

96.8 

97.3 

97.8 

97.5 

97.9 

97.5 

97.9 

97.-8 

98.2 

97.9 
96 . 4 

98.1 

98.7 

98.5 

99.1 

> 100 
> o 

12.8 

12.8 

74.9 

74.9 

83.6 

83.6 

89.6 

89.6 

93.4 

93.4 

94.2 

94.2 

96. Ol  96.7 
96. Ot  96.7 

96.9 

96.9 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98. 1 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.5 

100.0 
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TOTAl  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


DATA  PROCESSING  3RA„CH 
USA?  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


UEiaaa 


PtPdELL  KY/CAMP 


STATtONNAVE 


NO  CEILING 
£ 20000 


j > 2500 
> 2000 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


>6 

> 5 

> 4 

>3 

> 2'A 

>2 

>IW 

> VA 

> 1 

> % 

> K 

>5/14 

> 'A 

38.7 

42.5 

46.7 

49.3 

49.6 

50.8 

51.0 

51.2 

51.6 

51.7 

51.7 

52.  C 

52.0 

52.3 

41.2 

45.1 

49.4 

5? . 1 

52.5 

53.7 

54.0 

54.1 

54.5 

64,6 

54,6 

54,9 

54.9 

55,3 

41.2 

45.1 

49.4 

52.2 

52.5 

53.8 

54.0 

54.2 

54.6 

54.7 

54.7 

55.0 

55.0 

55.3 

41-3 

45.3 

49.6 

52.3 

52.7 

53.9 

54.2 

54.3 

54.7 

84.8 

54.8 

55,1 

55.1 

55.4 

4i.  a| 

45.8 

50.2 

53.1 

53.4 

54.6 

54.9 

55.0 

55.4 

55.6 

55.6 

55.8! 

55.8 

56.2 

42.7 

46.8 

51,? 

54.1 

54,6 

a 

55.9 

56.1 

56.5 

86.6 

56.6 

56.9 

56.9 

57,2 

44. 7| 

49.0 

53.4 

56.3 

56.7 

57.9 

58.1 

58.3 

58.7 

58.8 

56.  e 

59.1 

59.1 

59.4 

s5.1 

49.5 

53.9 

56.8 

57.2 

58,4 

58,7 

58.8 

59.2 

69.3 

59.3 

59.6 

5<3.6 

60.0 

47.  lj 

51.5 

56 . 0 

59.0 

59.4 

60.6 

60.9 

61.0 

61.5 

61.6 

61.6 

61,9 

61.9 

62.2 

40. 8| 

53.3 

58.0 

61.3 

61.7 

i£.9 

63,2 

63.3 

63.8 

6?, 9 

63.9 

64.2 

64.2 

64.6 

50.1 

55.1 

60.0 

63.3 

63.8 

65.0 

65.3 

65.4 

65.9 

66.1 

66.1 

66,3 

66.3 

66.7 

52.7 

58.1 

63.2 

J>$»? 

.67,1 

_L‘Ll5 

63.8 

_&9^0 

-6?.a5. 

6-9-,  6 

69.6 

■ 69.9 

69.9 

70.2 

68.7  69,1 
71.3  7] .» 

73.1  73.7 
76. A 77.Q 

79.1  79.6 


1800 

V.t 

66 . 4 

73.7 

79.7 

83.8 

34.4 

1500 

9.YT 

67,1 

74.7 

60.8 

85.0 

85.5 

»200 

1000 

lu.C 
1'.  .2 

68.3 

68.0 

76.0 

76.7 

82.3 

82.9 

86.7 
87. 4 

87.3 

38.0 

900 

10.  1 

69.0 

76.9 

83.3 

P7.8 

88.5 

300 

10.1 

69.5 

77.5 

83.9 

88.4 

39.2 

700 

i 3 • 1 

69,3 

78. C 

84.6 

89.1 

90.0 

600 

10.  1 

69.9 

78.3 

85.0 

89.7 

90.7 

500 

10.  i 

69.9 

70.4 

35.2 

90.0 

91.0 

400 

i 0 * i 

?0. C 

78.6 

05.5 

90.3 

91.5 

300 

io.  1 

7 0.0 

76.7 

85.8 

90.6 

91.8 

200 

10.1 

70 . C 

78.8 

05.0 

90.7 

91.9 

100 

10. 1 

70.0 

78.8 

05.8 

90.7 

91.9 

0 

i'».l 

70.  0 

78.8 

65.8 

90.7 

91.9 

93.8  94.1 

94.7  95.0 

95.4  95.7 

95.6  96.0 

95.6  96. l' 

95.6  96.1 


71.6  71.9 

74.4.74.7 

76.3  76.6 

79.7  3Q.Q 

82.5  82.8 

86.4  86.7 

87.4  87.7 

88.7  89.0 

90.5  90.8 

91.5  91.7 

92.0  92.3 

93. 81  94.1 
14-.7  95.0 

95.2  95.5 

96.3  96.5 
97.11  97.4 
97.61  97.9 

97. 81  98.1 

97.8  98.1 


72.2  72.7 

75.1  75.6 

77.0  77.5 

80.4  80.9 

83.2  83,8 

87.1  87.6 

88.1  88.6 

89.4  89.9 

91.2  91.7 

_9jL»J.  -92-5.7 

92.7  93.2 

93.4  94.0 

94.5  95.0 

95.4  95.9 

95.9  96.4 

96.9  97.5 

97.9  93.4 

98.6  99.2 

98.8  99.6 
98.S1Q0.C 
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DATA  PRCCESSI'.G  Tft,.’.Cn 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERV I C5/KAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


FORT  CAMPBELL  KY/CAMPBEl.l.  AAF 

STATON  N*M£ 


I CEILING 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


(FEET) 

> 10 

>6 

>5 

> 4 

>3 

>2  V* 

>2 

>IVi 

>w. 

NO  CEIUNG 

7.5 

27.2 

31.4 

34.1 

37.2 

38.  C 

40.5 

41.6 

41.7 

> 20000 

B.C 

29.7 

34. C 

37.1 

40.5 

41.3 

43.8 

45.0 

45.1 

> 18000 

3.C 

29.6 

34.3 

37.2 

40.7 

41.5 

44.2 

45.3 

45.5 

> 16000 

8.C 

29.9 

3/t  .'S 

37.5 

40.5 

41.7 

44.3 

45.5 

45.6 

> 14000 

8.) 

30.2 

34.6 

37.8 

41.3 

42.1 

44.7 

45.9 

46.0 

> 12000 

G.5 

31.4 

36.1 

39.4 

43.1 

43.5 

46.6 

47.7 

47.9 

> 10000 

8.8 

33.3 

38.2 

41.6 

45.4 

46,2 

49.  C 

50.2 

50.3 

> 9000 

34.2 

39.1 

42.7 

46.7 

47,5 

50.3 

,51.5 

51.6 

> 8000 

9.5 

35.  C 

41.1 

44.7 

48.7 

49.6 

52.5 

53.7 

53.9 

> 7000 

9.6 

38.1 

43.7 

47.5 

51  .*3 

52.5 

5?. t 

57.1 

57.2 

> 6000 

9.6 

39.7 

45.7 

49.7 

54.2 

55.2 

58.2 

59.5 

59.6 

> 5*  XX) 

10.2 

42.3 

4B.6 

52.9 

57.7 

58.8 

61.5 

63.3 

63.4 

> 4500 

10.2 

43. 1 

49.8 

54.2 

59.4 

60.5 

63.6 

65.0 

65.2 

> 4000 

10.7 

44.7 

51.7 

56.4 

61.5 

62.6 

65.7 

67.2 

67.3 

:•  3500 

iu.5 

46.1 

53.2 

58. C 

63.2 

64.4 

67.5 

69.0 

69.1 

> 3000 

11.2 

48.3 

55.7 

60.8 

66.2 

67.4 

70.5 

72.0 

72.1 

> 2500 

i.  • c 

51.2 

59. C 

64.2 

69.9 

71.1 

74.4 

75.9 

76.0 

> 2000 

12.4 

53.7 

61-.7 

67.5 

73.2 

74.6 

77.9 

79.4 

79.6 

> 1800 

12.4 

54.5 

62.5 

68.2 

74.0 

75.4 

78.7 

80.2 

80.4 

> »500 

12.5 

55 . 3 

63.6 

69.4 

75.4 

76.8 

80.1 

81.6 

81.8 

> 1200 

13.1 

57.4 

65.7 

71.9 

78.1 

79.5 

82.9 

84.5 

84.7 

> 1000 

13.2 

53.0 

66.5 

72.8 

79.1 

80.6 

84.2 

85.8 

86.0 

> 900 

13. 

58.4 

67.2 

73.5 

79.7 

81.2 

84.9 

86.6 

86.8 

> 800 

13. < 

58,8 

67.6 

73.9 

00.2 

01.8 

85-8 

87.6 

87.7 

> 700 

13.2 

59.  C 

68. C 

74.4 

81.1 

82.7 

l 6.9 

88.8 

88.9 

> 600 

13.2 

59.1 

68.1 

74.5 

81.4 

83.1 

8 7.4 

89-.  4 

89.6 

> 500 

13.2 

59.1 

68.4 

74.9 

82.1 

83.9 

88.2 

90.3 

90.6 

> 400 

13.2 

59.3 

68.5 

75.1 

82.3 

84.2 

p 8 . a 

91.1 

91.5 

> 300 

13.2 

59.4 

68.6 

75.2 

82.5 

84.3 

89. C 

91.5 

91.9 

> TOO 

13.2 

59.4 

68.6 

75.2 

82.5 

84.3 

89.0 

9J..6 

92.1 

> 100 

13.2 

59.4 

68.6 

75.2 

82.5 

84.3 

89.6 

91.6 

92.1 

l:  0 

13.2 

59  1 4 

68 .6 

75.2 

82.5 

R4.3 

69.  C 

91.6 

92.1 

44.4  44.4 

47.9  47. 9 

48.2  49.2 

48.9  48.3 
48. ft  48.8 
5C.6I  50.9 

53.2  53.3 

54.5  54.5 


:<A  >5/14  >•/.  >0 


49.8  50.2 

54.3  54.7 

-aL^JgfttO 

58. C 58.4 

Alt  3. .6 1.8 

63.7  6,4.2 

67.5  68.0 

69.3  69.3 

71.5  72.0 

73.3  73.8 

76.4  76.9 

80.5  61.0 
84.1  84.6 

84.9  85.4 

86.4  86.8 

89.3  89.2 
90. e 91.3 

91.7  92.2 

92.8  93.3 

94.0  94.5 

94.8  95.3 

95.9  96.4 

97.3  97.5 

97.9  98.6 

98.4  99.1 

98.5  99,3 

98.5100.0 
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DATA  PRCCESS^  C,  OaA  O 
USAr  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

1.3806  FUP1  CAMPBELL  KY/CAMP8EL1.  A AF 

STATON  ST/  t*ON  NAMt 


‘,?-‘4,50-72 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY  ! 

* 

I 

i 


yEa»$  month 


( 

( 

( 

( 


< 


K 


( 


i 


( 

( 

c 

c 

c 

c 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  _Q2DQ=11M  «; 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS)  ! 


CEILING 

VISIBILITY  IS1ATUTE  MILES) 

| 

f 

(FEET| 

> 10 

>6 

> 5 

: 4 

>3 

> 2Vj 

>5 

>11* 

> 1% 

> 1 

> V. 

> >4 

> '/* 

>5/?6 

> % 

> 0 

i 

1 

NO  CEILING 

17 . 7 

38.1 

80.9 

42.9 

88.1 

88.3 

85.0 

85.2 

**5.3 

85.8 

85.5 

85.5 

85.6 

8573 

85.6 

85,6 

' 

> 

20000 

ie,5 

A2.1j 

85 . 8 

87.5 

88.8 

89.? 

89.9 

50.2 

50.2 

50.8 

5o.5 

50.5 

50.6“ 

50.6 

50.6 

50.6 

> 

18000 

13.9 

82.1 

85.8 

87.6 

88.9 

89.2 

5O.0 

50.2 

50. 3 

50.6 

5C.5 

50.5 

50.61 

50.6 

50.6 

50.6 

> 

16000 

19. 

92.8 

85.6 

87.91 

89.2 

89.61 

50.3 

50.6 

50.6 

50.  P 

50.  S 

50.° 

51.0 

51.0 

51.  Q 

51.0 

. 

> 

uooo 

19.3 

82.9 

86.3 

88.5 

89.9 

50.3 

51.0 

51.3 

51.3] 

51.5 

51.6 

51.6 

51  .V 

51.7 

51.7 

51.7 

i 

> 

120C0 

2 J . 

98.3 

87.8 

50.9 

51.5 

51.8 

5? . a 

52.7 

53.9 

53.1, 

53.g 

52.? 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

1 

> 

-0000 

20.7 

86 , 6 

50.3 

52.5 

53.9 

58.3] 

55.0 

55.8 

55.8 

55 .6 

55.7 

55 

55.8 

55.8 

55.3 

55.8 

t 

> 

9000 

?o.<5 

87.8 

51.8 

53.7 

55.3 

55.7 

56.5 

56.8 

56.8 

57.0 

57.], 

57.1 

57t? 

57.2 

57.2 

57.2 

t 

> 

8000 

21.7 

89.5 

53.7 

56.2 

57.8 

58.3 

59.1 

59.8 

59.8 

59.6 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

59.6 

59.8 

! 

7000 

22.  ; 

51.2 

55.61 

58.1 

59. 9l 

60.8 

6)  .2 

61.5 

61.6 

61.8 

61.9 

61.9 

62.0 

67.0 

62.0 

62.0 

1 

> 

6000 

22.4 

527? 

56.7 

59. 3i 

61.1 

61.6 

62.5 

62.8 

62.9 

63.1 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63,3 

63.3 

1 

5000 

?3.: 

58,8 

59.0 

o2.C 

63 . 8 

68.2 

55. 1 

65.8 

65.5 

65. 8 

65.9 

65.9 

66.0 

66.  oj 

66.0 

66.1 

\ 

> 

4500 

23.2 

55.3 

60.1 

63. Cj 

68.9 

65.8 

66.3 

o6.7 

66.7 

67.1 

67 . 1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

1 

4000 

.-3.5 

57.2 

62.2 

65.1 

67.0 

67.5 

58.8 

68.8 

68.8 

69.2 

69.3 

69.3 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

> 

3500 

28.3 

58.6 

63.7 

66. 1 

68.7 

69.2 

70.  1 

70.81 

70*  5 

70.8 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

> 

3000 

25.3 

(■  n , 0 

66.8 

69,6 

71.61 

72.1 

73.3 

73.7 

73.6 

78.2 

78.3 

78-3 

78.8 

78.8 

78.8 

78.5 

> 

2500 

26.  3 

63.3 

69.1 

72,5 

78.6 

75.2 

76.8 

76.8 

77.0 

77.8 

77.5 

77.5 

77.61 

77.6 

77.6 

77.6 

> 

2000 

<7.3 

67.2 

73.8 

77.1 

79.5 

30.1 

81.3 

81.8 

82.0 

8?..  8 

32. 5 

82.5 

82.6 

82.6 

32.6 

82.6 

5 

> 

1800 

27.9 

68.6 

78.9 

78.6 

81.0 

81.6] 

82.8 

83,3 

83.5 

83.9 

88.0 

88.0 

C4.1 

88.1 

38.1 

88.2 

> 

1500 

2 -..A 

73.6 

77.1 

81.1 

83.7 

68.2 

«5.8 

86.0 

86.2 

86.61 

36.7 

86.7 

8fc . 8 

86.3 

36.8 

86.8 

1 

> 

1200 

28.6 

71.7 

78.6 

83.1 

85  . 9 

86.5 

37.8 

88.8 

88.6 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

39.3 

39.3 

09.8 

> 

1000 

28.6 

72.2 

79.8 

88.  r. 

37.1 

37.7] 

89.1 

89.8 

90.0 

90.5 

90.6 

90.6 

90.3 

90.8 

90.8 

90.9 

> 

900 

23.7 

72.8 

80.2 

88.9! 

38.2 

88.9 

9o.8 

91.2 

91.3 

91.8 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

> 

800 

26.7 

73.3 

80.8 

85.8 

89.3 

90.1 

91.8 

92.6 

92.9 

92.5 

93.7 

93.8 

93.9 

93.9 

98.0 

98.0 

> 

700 

28.7 

73,5 

81.3 

86.8 

90.3 

91.2 

93.0 

93.3 

98.1 

98.8 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

600 

28,7 

73.6 

81.5 

86. 7 

90.7 

91.7 

93.6 

98.8 

98.7 

95.8 

95.7 

95.8 

96.0 

96.2 

96.2 

96.3 

> 

500 

28.7 

73.7 

81,6 

87.0 

91.2 

92.2 

9e,  . 8 

95.8 

95.7 

96.5 

96.9 

97.0 

97,2 

97.8 

97.8 

97.5 

> 

400 

28.7 

73.8 

31.7 

87.1 

91.3 

92.5 

95.0 

96.8 

96.7 

97.5 

98.:, 

98.0 

98.3 

90.5 

98.6 

98.8 

> 

300 

23.7 

73.3 

81.7 

87.1 

91.81 

92,6 

95.1 

96.6 

96. 4 

97.9 

90.5 

98.5 

98.9 

99.0 

99.1 

99.8 

> 

700 

28.7 

73.8 

81.7 

87.1 

91.81 

92.5 

9?.J 

96.7 

96.5 

97.o 

93.6 

98.6 

99.0 

99.1 

99.2 

99.6 

> 

100 

28.7 

73.8 

81.7 

87.1 

91.8 

92.6 

95.1 

96.7 

96.9 

97.9 

98.6 

98.6 

99,0 

99.1 

99.3 

99.8 

> 

0 

29.' 

73.  F 

81.7 

87.1 

91.8 

92.6 

■ P.5.Q 

96.7 

96.9 

97.9 

98.6 

93.6 

99.0 

99.1 

99.3 

100.0 

USAF  ETAC  mu  0 14*5(01  A)  r»tvious  tarom  o»  th«s  k>»m  a»»  otsoatc 


TOTAL  NUMMft  OF  OSS! f VAT  IONS 


Z2M 


of  w/> 


OATA  PUlC  £ " S > .0  hr,  \ Cr. 
US  AF  ETaC 

AIR  »'E ATHEK  S ER V I C E /"‘AC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13806 


FORT  CAMPBELL  KY/C AMP BELL  AAF 


f 


DATA  ^RuCSiS ! ,'.C>  £ki~  -Cm 
U S A F ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13806 

$TA<tON 


PDjiT  CAr.PSELL  KY /CAMPBELL  AAF 

STATION  NA  Mi 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBIUlr  (STATUTE  MltESI 


NO  CEILING 
> 20000 


>6 

> 5 

> 4 

>3 

> 2V4 

>2 

> m 

> l*/. 

> I 

>K 

> H 

> w 

£506 

> »/* 

> o 

44.1 

45.2 

45.7 

45.9 

45.8 

40.1 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

51.5 

53.1 

53.6 

53.8 

53.8 

54.2 

54.2 

54.2 

54.3 

54.2 

54.3 

54,? 

54.3 

54.3 

54.3 

51. El  53.4 

53.8 

54.1 

54.2 

54.5 

54.5 

54.5 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

52.3 

53.8 

54.5 

54.7 

54.7 

55.  C 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

53.31  54.9 

55.5 

55.7 

55.7 

56.1 

56.1 

56.1 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

55.6 

57.3 

57.6 

58.1 

58.1 

58.5 

58.5 

58.5 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.5 

60.1 

60.7 

60.9 

61,0 

61.4 

61.4 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

59.3 

61,0 

61.6 

61.6 

61.9 

6?.  3 

62.4 

6?. 4 

62.5 

62.5 

62.5 

62,5 

62.5 

62.5 

62.5 

o l . a 

63.3 

63,9 

64.2 

64.3 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64 . 8 

64.8 

64.8 

64.3 

64.8 

f3 . 5 65.4 

66.2 

66.4 

66.6 

67.0 

67.0 

67.Q 

67.1 

67.1 

67.1 

67,1 

67,1 

67.1 

67,1 

64.5  66.5 

67.2 

67.6 

67.7 

66,2 

68.2 

68.2 

68.3 

66.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

66.9 

69.1 

69.9 

70.3 

70.4 

7Q,9 

70.9 

70.9 

71  .1 

71.1 

71,1 

71,1 

71,1 

71.1 

71.1 

68 , ■: 

70.3 

71.1 

71.5 

71.7 

72.2 

72.2 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

70.31  72. 8 

73.7 

74,2 

74.4 

74,8 

74.9 

74.9 

75.1 

75.  ] 

75. 1 

75.1 

75.) 

75.1 

75.1 

72.4 

75.1 

76. 0 

76.5 

76.7 

77.2 

77.3 

77,3 

77.3 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

75.5  78.3 

79.4 

80.1 

80.4 

8)  .0 

81.2 

81.2 

81  .3 

81,3 

81. 3 

81,3 

81.3 

81.3 

81,3 

78.2  81,5 

82.8 

83.7 

83.9 

84  • 6 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

05.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85,1 

89. ?l  89, 


95, A 96«? 
95.5  96.8 
95.5  96.8 
95 . 5(96. 0 


90.2 

9JL-.I 

90,2 

91.7 

90.2 
9J  .7 

90.2 

91.7 

90„2 

91.7 

93.6 
95.  f' 

93.6 

95.0 

93.6 

95.0 

93,6 

95.0 

93.6 

95.0 

95.7 

96.8 

95.7 

96.8 

95.7 

96.8 

95.7 

96.8 

95.7 

96.8 

97.4 
9? . 1 

97,5 

98,2 

97.5 

98.2 

97.5 

98.2 

97.5 

98.2 

98.8 

99.1 

98.8 

99.2 

98.8 

99.2 

98.9 

99.3 

98.9 

99.3 

99.4 

99.7 

99.5 

99.8 

99.5 

99.9 

99.6 

100.0 

99.6 

100.0 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9100.0100.0 

99.9100.0100.0 

USAF  ETAC  w.(i  0-14-5  (OL  A)  hcviovs  fc-r  o-.s  o < tns  »o«m  .«  o«scui( 


TOTAI  NUMBEB  OF  OBSERVATIONS.. 
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c 
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€ 

•f 
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cata  process ’'t* 

USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  sERVICf />-UC 


| 

CEILING  VERSUS  VISIBILITY  j 


13306  FClKt  CA;;P3ELL  KY/CAMPRGi.L  AAF 

STATION  STATON  NAME 


4^-44*50-72 

YfAtS 


Ml£ 

MONTH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  l&QfeM.Q.Q  , 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

,1 

(FEETI 

> 10 

i 9 

> 5 

> 4 

> 3 

> Vfy 

>2 

>m 

> 1% 

> 1 

> 

> '4 

> Vt 

>5/16 

> »/4 

> n 

* 

;| 

NO  CEILING 

14.6 

i''6. 5 

49.5 

51.0 

51.9 

52.1 

52,6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.7 

52.7 

52.7 

52.8 

!1 

20000 

15.7 

51.2 

54 . C 

55.7 

56.6 

56.8 

57.3 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.6 

i 

> 

18000 

15.9 

51.4 

54.2 

55.6 

56.71 

57.  r 

57.4 

57.5 

57.5 

57.6 

57.6 

57.6 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

it 

> 

16000 

15.9 

51.5 

54.4 

56.0 

56.9 

57.1 

57.6 

57.7 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

j 

> 

14000 

U.2 

52.4 

55.2 

56.9 

57.8 

58,n 

58.6 

50.6 

68.6 

53.7 

58.7 

58.7 

58.8 

58.8 

58.8 

50.9 

! 

> 

12000 

16. S 

54. f 

56.9 

58.5 

59.4 

59.6 

60.2 

60.2 

60-2 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

1 

> 

1C000 

11  .3 

57.  v. 

59.9 

61.6 

62.5 

62.7 

63.3 

63.4 

63.4 

63.5 

6375 

63.5 

63.5 

60.5 

63.6 

63.6 

> 

9000 

17.2 

57.5 

60.4 

62.1 

63.0 

63.3 

-63,8 

63,9 

63.8 

64.0 

64,0 

64.1 

64.1 

64.1 

..6.4,2 

> 

8000 

17.5 

59.2 

62.2 

63.9 

64.8 

65.1 

65.7 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

66.  C 

66.0 

66.0 

66.0 

7000 

1 7 . fa 

61,2 

64.7 

66.4 

67.4 

67.7 

_68.4 

68.4I 

68.4 

68.5 

_.68.5 

68,5 

68.6 

68.6 

68.6 

68,7 

> 

6000 

i 6 • <J 

63.2 

66 . 4 

68. 2j 

69.2 

69.4 

70 . 3| 

70.4 

70.4 

70.: 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

! 

— 

5000 

18.2 

65.5 

69.3 

7*.  I 

72. 1 

72.4 

73.3 

73,2 

73. 3l 

73,5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5, 

7?,  6 

7?t  6 

> 

4500 

x8.7 

66.9 

70.7 

72.6 

73.7 

74.0 

74.91 

74.9 

74.9 

75.0 

75. C 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

\ 

4000 

19.2 

69.6 

73.6 

75.7 

77. Q 

77.3 

7?-2 

78.3 

78.3 

78.4. 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

> 

3500 

i 9.9 

71.5 

75.6 

77.9 

79.2 

79.5 

80.4 

80.4 

80.4 

80.6, 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

30CO 

20.4 

73.7 

78.1 

80.7 

82*2 

82.5 

83.4 

S3. 5 

83.5 

83.8 

JJ.8 

83.8 

83.8 

63.3 

83.8 

83.9 

! 

> 

2500 

21.1 

76. C 

80.8 

83.7 

85.3 

85.6 

86.5 

86.6 

86.61 

86. 9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

1 

t 

> 

2CO0 

21.2 

/s  .n 

83.4 

86.2 

88.8 

89.0 

90.0 

90. 2 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

,1 

2 

1800 

21.2 

78.3 

83.9 

87.6 

89.4 

89.7 

9o  • 6 

90.8 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

4 

> 

1500 

21.3 

79.2 

84.9 

88.9 

90.8 

91.1 

92.2 

92.3 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92,7 

92.7 

92.8 

92.8 

j 

> 

1200 

21.3 

79.9 

86.0 

90.2 

92.1 

92,5 

93.6 

93.8 

93.8 

94.0 

94.  C 

94.0 

94.1 

94.1 

94.2 

94.3 

*! 

> 

1000 

21.4 

80.7 

87. C 

91.3 

93.4 

93.9 

95.0 

95.2 

95.? 

95.5 

95,6 

95.6 

9?,7 

95.7 

95.7 

95.8 

i 

> 

900 

21.4 

80.9 

87.2 

91,7 

93.9 

94.4 

95.5 

95.7 

95.8 

96.1 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

> 

800 

21.4 

81.  C 

87.4 

92.0 

94.1 

94.7 

95.9 

96.2 

96.2 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

i 

> 

700 

21.4 

6 1.1 

87.6 

92.2 

94.5 

95.2 

96.5 

96.7 

96.8 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

'■) 

> 

600 

21.4 

81.1 

87.6 

92.2 

94.6 

95.3 

96.9 

97, 1 

97.2 

97.6 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

93.1 

' i 

> 

500 

21.4 

81.  J 

87.6 

92.2 

94.6 

95.3 

97.1 

97.3 

97.4 

97.9 

98. C 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

1 1 

> 

400 

21.4 

31. 1 

87.6 

92.3 

94.7 

95.5 

97.3 

97.5 

97.6 

98.1 

96.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.6 

> 

300 

2 J.  • 4 

61.2 

87.7 

92.5 

95. C 

95.7 

97.8 

98.1 

98.2 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

1 

•> 

200 

21.4 

81.2 

87.7 

92.6 

95.1 

95.9 

97.9 

98.3 

98.5 

99.1 

99.3 

99.3 

99.5 

99.3 

99.7 

99.8 

> 

100 

2 1.4 

31.2 

87.7 

92.6 

95.1 

95.9 

97.9 

98.3 

98.5 

99.1 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

t 

> 

0 

21.4 

8]  .2 

87.7 

92.6 

95.1 

95.9 

97.9 

98.3 

98.5 

99.1 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.9 

100. 0 

USAr  ETAC  u«  0*14.5  (OLA)  wivioys  editions  op  this  to*m  a«  otsoitu 


TOTAl  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 


2211 


CEILING  VERSUS  VISIBIL 


DATA  PROCESSES  3?.4t  Ct' 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


13806  FORT  CAMPBELL  KY/CAHPBELL  AAF  43-44,50-72 UeC 

STATON  STATION  NaMI  T£A*S  MONTH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


OIUNG 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

(FEET) 

> 10 

£6 

>5 

>4 

> 3 

> VA 

> 2 

>iv* 

r 

> p/a  J 

> ^ 

> Vi 

> '/» 

> W 

>5/16 

> % 

> 0 

NO  CEILING 

38.1 

41.4 

43.2 

44.3 

44.4. 

45.1 

45.1 

45.1 

45.4 

45.6 

45.6 

45.6 

45.7 

45.8 

45. 

> 20000 

7.1 

41.2 

44.9 

46.9 

48.1 

4«a2 

49.0 

49.0 

49. C 

49.3 

49,5 

49,5 

-41x5 

-49-,-7 

-19x3 

-49,. 

2:  16000 

7 * 2 

41.4 

45.1 

47.1 

48.3 

48  „ 4 

49.2 

49.2 

49.2 

49.5 

49.6 

49.6 

49.7 

49.9 

50.0 

50. 

2:  HOOD 

7.2 

41.6 

45.4 

47.5 

48.7 

48.8 

49.5 

49.6 

49,6 

49.9 

50 .0 

50. C 

_llxl 

..5.0x3 

■10x1 

> 14000 

7.2 

42.1 

46. C 

48.1 

49.4 

49.5 

50.2 

50.3 

50.3 

50.6 

50.7 

50. 7 

50.8 

51.0 

51.1 

51.1 

2 15000 

7.2 

43.2 

47.4 

49.5 

50.8 

50.91 

51.7 

51.7 

51.7 

5Jf,Q 

52.1 

52.1 

12x2 

-12x4 

.5,2,5 

-12x5 

> 10000 

7.4 

44.7 

48.9 

51.1 

52.4 

52.4 

53.2 

53.3 

53.3 

53.6 

53.7 

53.7 

53.7 

54.0 

54.0 

54.1 

> 5000 

7.5 

45.31 

49.6 

si. e 

53.1 

53.2 

54.1 

54.2 

54.2 

54.5 

54.6 

-54-,  6 

54,7 

54.9 

55.0 

.11,1) 

> 8000 

7 . £ 

47.  j 

52.1 

54.2 

55.8 

55.9 

56.8 

56.9 

56.9 

57.2 

57.4 

57. 41, 

57.4 

57.6 

57.7 

57,8 

> 7000 

7 .9 

49.  C 

53.7 

56.  f 

57.4 

57.5 

58.5 

58.6 

58.6 

58.9 

_llxi 

.59,1 

5-9j_l 

59.3 

■■5.9,4 

-11x5 

> 6000 

tt.C 

50.  C 

55.0 

57.3 

58.7 

58.8 

59.0 

59.9 

59.9 

60.2 

60.4 

60.4 

60.5 

60.7 

60.8 

60.8 

> 5000 

8.2 

52.5 

57.7 

60.2 

61.7 

61.8 

6?. 6 

62.8 

6? , 8 

63.2 

63.4 

_12x  4 

62x4 

,11.2 

6.3x8 

-12x3 

> 4500 

8.3 

53.7 

59.1 

61.8 

63. 3i 

63.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.7 

64.9 

64.9 

65.0 

65.3 

65.4 

65.4 

> 4000 

8.4] 

55 . C 

60.5 

63.4 

65. C 

65.0 

66.0] 

66.1 

66.1 

66.4 

66.6 

66.6 

66.7 

67.  C 

67.0 

67.1 

> 3500 

8.5 

56.2 

62. C 

65.0 

66.7 

66.9 

67, 4 

68.  Ci 

68.0 

68.3 

68.5 

68.5 

68,6 

68.9 

68.9 

69.0 

> 3000 

8.7 

58.2 

64.1 

67.2 

69.3 

69.5 

70.6 

70.6 

7C.6 

71. C 

71.2 

71.2 

71.2 

71.5 

71.6 

71.7 

> 2500 

0.9 

60.2 

66.3 

69.6 

71.8 

72.0 

73.1 

73.2 

73.2 

73.5 

73.7 

7 ,.7 

73.8 

74.1 

74.2 

74.3 

> 2000 

9.4 

63.3 

69.5 

72.8 

75.3 

75.6 

76.7 

76\.  8 

76.8 

77.2 

77.3 

77.3 

77.5 

77.7 

77.8 

77.9 

> 1800 

9.5 

64.9 

71.1 

74.6 

77.1 

77.4 

73.6 

78.7 

78.7 

79.0 

79.2 

7 7.2 

79,3 

79.6 

79.7 

79.8 

> 1500 

9.6 

67. C 

73.4 

77,1 

79.7 

80.0 

81.3 

61.4 

01.4 

31.8 

82.0 

82.0 

82.2 

62.5 

82.5 

82.8 

> 1200 

9.7 

68.4 

75.1 

79,0 

82. C 

82.2 

83.7 

83.8 

83.8 

84.2 

84.4 

84.4 

34.6 

84.8 

84.9 

85.1 

> 1000 

9.7 

69.5 

76.6 

80.7 

84.4 

84.7 

8jt*  S 

86.6 

86.6 

87.1 

87.2 

87.? 

87,4 

87.7 

87.8 

88.0 

> 900 

9.7 

69.5 

77.1 

81.2 

85.  r 

85.4 

87.2 

87.4 

87.4 

87.8 

88. C 

88.0 

88.2 

88.4 

88.5 

88.7 

> 800 

9.7 

70.6 

78. C 

02.2 

86 . 2 

86.fi 

38.6 

88.8 

88.  e 

89.3 

89.5 

89.5 

89.7 

90. C 

90.0 

90.3 

> 700 

9 . ' 

71.3 

79.  C 

83.5 

87." 

88.1 

90.1 

90.3 

90.4 

90.9 

91.  f 

91.0 

91,2 

91.5 

91.6 

91,8 

> 600 

9 . 

71.4 

79.6 

84.2 

88.6 

89.0 

9)  . 1 

91.2 

91.4 

91.9 

92.2 

92.? 

92.4 

92.6 

92.7 

92.9 

> 500 

9.' 

71  5 

79.6 

84.4 

89.2 

89.8 

91.? 

92.4 

92.6 

93.2 

93.4 

93.4 

93." 

94.0 

94.1 

94.3 

> 400 

9 • 

71. c 

80.2 

85. £ 

90.2 

90.7 

93.1 

93.6 

94.6 

94.6 

95.1 

95.3 

95.  f 

95.6 

95. S 

96.1 

> 300 

9." 

72. J 

80.5 

86.2 

91.3 

91.6 

94.1 

94. £ 

95.2 

96.2 

96.6 

96. f 

97. £ 

97.7 

98.1 

98,5 

> 200 

9.' 

72.4 

80. c 

86 , 

91.3 

l 91.- 

94.2 

95. f 

95. 

96. f 

97.2 

97.2 

98.2 

98.1 

98. £ 

99.3 

> 100 

9.' 

72.1 

80. £ 

86.2 

91. 

91.* 

4 94-2 

95.6 

95  ,i 

96.6 

97.2 

97.4 

98.2 

98." 

99. C 

99.6 

> 0 

9." 

72.; 

80. 

86  + 

91. 

91.* 

94.2 

95. 

95. ‘ 

96.6 

97.2 

97.4 

tl  98.2 

98." 

99.) 

L100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 2309 


USAF ETAC  ,uim  0 )4-5  (01  A)  mvious  chons  of  <o«m  au  o>sotfit 


OATA  PRUCE  53  ( ivG  siRA;  OH 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  3ERVICE/HAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


FORT  CAr-iPPELL  KY/CAMPBELL.  AAF 


STATION  NAME 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


NO  CEILING 
> 20000 


> *5 

> H 

> w 

2 5/16 

> ft 

> o 

43.6 

43.6 

43.7 

43.8 

44.1 

44.3 

47.5 

47.6 

47.7 

47.8 

48.J 

48,3 

47.7 

47.8 

47.9 

47.9 

48.2 

48.5 

48.2 

48.3 

48.4 

48.4 

48.7 

49,0 

48.9 

48.9 

49.0 

49.1 

49.4 

49.6 

50.1 

50.2 

50.2 

50.3 

50.6 

50.8 

52.1 

52.2 

52.3 

52.3 

52.6 

52.9 

52.7 

52.8 

52,9 

52.9 

53.2 

53.5 

55. C 

55.1 

55.1 

55.2 

55.5 

55.7 

56.2 

56.3 

56.4 

56.4 

56.7 

_5J_aJ2 

57.5 

57.6 

57.7 

57.7 

58. C 

58.3 

60.4 

60.5 

60.6 

60.6 

60.9 

61.2 

61.4 

61.5 

61.6 

61.6 

61.9 

62.2 

63. n 63,0 

65.4  65.5 
67. g 67.9 

70.6  70.7 

74.6  74.7 
76.)  76.2 

79.5  79.7 

83.0  83.2 

86.2  86.4 

87.2  87.5 

88.5  88.8 

90.0  90.4 

91.7  92.1 

93.3  93.8 

94.7  95.2 

96.1  96.9 

96.7  97.5 
96.9  97.7 
96.9  97.7 


63. 1|  63.4  63.6 
65.5  65.8  66.1 
67.9  68.2  68.5 
70.8  71.1  71.3 

74.7  75. C 75.3 

76.2  76.5  76.8 

79.7  80.0  80.3 

83.3  83.6  83.8 

86.4  86.7  87.0 

87.5  87.8  88.1 

38.8  89.1  89,4 

90.5  90.8  91,1 

92.1  92.5  92.8 

93.9  94.2  94.6 
95.3  95.6  96.0 

97.1  97.4  97.9 
97,7  98.2  98.7 
98.0  98.6  99.3 
98.0  98.6100.0 


65.8  66.1 

68.2  68.5 
71.1  71.3 
75. C 75.3 

76.5  76.8 

80.0  80.3 

83.6  83.8 

86.7  87.0 

87.8  88.1 

89.1  89.4 

90.8  91.1 


USAF  ETAC  wim  0-14-5  (OLA)  hlvkxjs  hwons  or  i«s  few  m<  oisourt 


Data  process i xo  ska ■ ch 

USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13806 

STATION 


ruKT  CAMPBELL  KY/CAMP3ELL  AAF 

STATION  NAMt 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


> 'A  > 5/16  > '/. 


NO  CEILING 
£ 20000 


j £ 100 
> 0 


37.3 
41. A 

41.4 

41.6 

42.4 

44.5 

47.3 

48.4  _ 

51.3 
52.9 

54.1 

56.5 

57.4 

58.8 

60.7 

63.3 

65.9 

70.5 

72.3 

■ _ 

79.1 

81.7 
83.0 

84 . 5 

86.4 
S 8 . 3 

89.5 
90.3 

90.7 

91, 2r 

_£ 


USAF  ETAC  mu  0-14-5(01  A)  ncvkxis  icxncns  q$  this  fo«m  a«  ossoim 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS- 


•33foga»n!l«g’ 


DATA  PRQCeSS'..  0 OR.,  ,Cn 

USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


FOR T CAMPBELL  KY/CAMPBELL  AAF 


STATION  NAME 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


> 10 

■>6 

> 5 

>4 

>3 

> V/i 

>\'/i 

> IVi 

> l 

> fc 

> H 

NO  CEILING 

13.5 

31.9 

34.1 

35.4 

35.8 

36.  f 

36 . 3 

36.3 

36.3 

36.5 

36.6 

36.6 

36.6 

i 20000 

14.? 

36.3 

39.1 

40.9 

41.6 

41.9 

42.3 

42.4 

47.4 

47.6 

*2.7 

47.7 

4?. 7 

> 18000 

1 4 • 2. 

36.? 

39.1 

40.9 

41.6 

41.9 

42.3 

42.4 

42.4 

42.6 

42.7 

42.7 

42.7 

> 16000 

14.7 

26.4 

39.2 

41 .( 

41.7 

42.] 

47.5 

42.5 

42.5 

47. r 

42.8 

42.8 

47.8 

> 14000 

14.  e 

37.4 

40.4 

42.1 

42.9 

43.2 

43.6 

43.7 

43.7 

44. C 

44.  C 

44.0 

44.0 

> 12000 

15.) 

39.2 

42.2 

44.2 

45. r 

45.3 

45.8 

45.8 

45.8 

46.] 

46.? 

46.7 

46,? 

> 10000 

15.  - 

41.2 

44.6 

46.7 

47.8 

48.2 

48.7 

48.7 

48.7 

49.2 

49.3 

49.3 

49.4 

> 9000 

15.5 

41.9 

45.4 

47.7 

-9 

49.4 

49.8 

49.8 

49.9 

50.3 

50.4 

50.4 

50.5 

> 8000 

15.7 

43.6 

47.3 

49.6 

51.3 

51.7 

52.2 

52.3 

52.3 

52.8 

52.9 

52.9 

53. C 

> 7000 

16.1 

45.2 

49.1 

51,7 

53.4 

53.9 

54.4 

54.6 

54.6 

55. r 

55.7 

55.7 

55.3 

> 6000 

16.3 

46 . 6 

50.6 

53.2 

55.0 

55  • 5j 

56.1 

56.3 

56.3 

56.7 

56.5 

56.9 

56.9 

> 5000 

16.4 

47.6 

51.9 

54 .7 

56 . 5 

57. n 

57.7 

57.9 

57.9 

58.3 

58.5 

58.5 

58.6 

> 4500 

lo . 4 

47.9 

52.5 

55.3 

57.1 

57.6 

58.4 

58.5 

58.5 

59. C 

59.1 

59.1 

59.2 

> 4000 

16.8 

49.2 

53.8 

56.7 

58.6 

59.1 

60.0 

60.1 

60.1 

60.6 

60.8 

60.8 

60.9 

> 3500 

17.  L 

50.3 

55.2 

58.3 

60.2 

60.7 

61.6 

61.8 

61.8 

62.2 

62.5 

62.5 

62.6 

*=:  3000 

17.  t 

52.4 

57.5 

60.9 

63.0 

63.6 

64.5 

64.8 

64.8 

65.3 

65.5 

65.5 

65.6 

> 2500 

18.2 

54 . 4 

59.6 

63.2 

65.6 

66.3 

67.2 

67.6 

67.6 

68.1 

68.3 

68.3 

68.4 

> 2000 

19.1 

57.5 

63.1 

66.9 

69.5 

70*? 

71  .4 

71  .8 

71.8 

7?,? 

72.6 

77.6 

77.6 

> 1800 

19.5 

58.8 

64 . 5 

68.4 

71.2 

72. C 

73.3 

73.7 

73.7 

74.3 

74.5 

74.5 

74.6 

> 1500 

2,0.1 

61.3 

67.6 

71.8 

74.6 

75.5 

76.8 

77.3 

77.3 

78.0 

78.2 

78.7 

78.3 

> 1200 

20.4 

63.9 

71.1 

75.8 

78.9 

80.0 

81.5 

82.1 

82.2 

82.9 

83.3 

83.3 

83.3 

> 1000 

20.4 

65.1 

72.5 

77.8 

31.2 

07.5 

84.2 

84.8 

84.9 

85.8 

86.7 

86.7 

86.3 

> 900 

20.5 

65.5 

73.5 

78.6 

82.1 

83.5 

85.2 

85.8 

86.0 

86.9 

87.2 

87.2 

87.4 

> 800 

20.5 

66.1 

74.4 

79.8 

83.3 

84.9 

86.0 

87.6 

07.8 

88.9 

89.3 

89.3 

89.5 

> 700 

20.5 

66.4 

74.9 

80.6 

84.5 

86.2 

88.3 

89.3 

89.6 

90.8 

91.2 

91.2 

91.5 

> 600 

20.5 

66.5 

75. C 

80.9 

84.9 

86.8 

09.0 

90,_1 

90.3 

91  .1 

92.1 

92.2 

92.7 

> 500 

20. t 

66.7 

75.4 

01.5 

85.8 

87.9 

90.6 

91.8 

92.0 

93.5 

94.1 

94.2 

94.7 

> 400 

20.6 

66.7 

75.6 

81.5 

86.5 

08.8 

_£1jlZ 

9 3, .4 

93.6 

95.5 

96.7 

96,7 

96.9 

> 300 

20.6 

66 . 7 

75.7 

82.1 

86.8 

09.2 

92.4 

94.2 

94.5 

96.5 

97.5 

97.6 

98.5 

S 200 

20.6 

66.7 

75.7 

82.1 

86.8 

89.7 

94.3 

94.7 

96.8 

97.8 

97.9 

98,9 

> 100 

20.6 

66.7 

75.7 

32.1 

86.8 

89,2 

92.4 

94.3 

94.7 

96.8 

97.8 

97.9 

98.9 

> o 

20.6 

66.7 

75.7 

82.1 

86.0 

89.2 

92.4 

94.3 

94.7 

96.8 

97.8 

97.9 

98.9 

>5/16 

> '4 

0 

36.6 

47.8 

36.6 

42.8 

3 

4 

5.7 

2_.8 

42.8 
4?, 9 

42.0 

42.9 

4 

4 

44.1 

46.? 

44.1 

46.3 

4 

4 

49.4 

50.6 

49.4 

50.6 

4 

5 

53.0 
5?,  3 

53.0 

55.3 

5 

5 

3.1 

5,4 

57.0 

?S.(? 

57.0 

58.6 

5' 

5 

I 

59.3 

61.0 

59.3 

61.0 

5 

6 

? • 4 
1.0 

62.6 
6*3  • 7 

62.6 

65.7 

6 

6 

l 

68.5 

68.5 

6 

17.1  72.7  7; 
74.7  74.7  7‘ 

78.3  78.3  21 

83.4  83.4  8: 

86.4  36.4  81 

87.5  87.5  8‘ 

89.6  89.6  8‘ 
91.5  91.5  9: 

9 P.,8  12...  a_£j 

94.9  94.9  95.0 
97. ? 97.2-9J 

98.9  99. C 9< 

99.4  99.4  9f 

99.4  99.5  9< 

99.4  99.5 ?. Q( 


USAF  ETAC  iui«<  0-14-5 (OL  A)  iimions  of  im.s  io<m  *«  otsoim 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 


DATA  PRuCESS  ifiC-  bRAi'Ch 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICe/MAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13806 

STATION 


PORT  CAMPBELL  KY/CAHPRELL  AAF 

STATION  NAM{ 


43-44,50-72 

»!A« 


JLiQ. 

MON'M 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MOU«S(lST) 


CEILING 

lF£ET) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

> 10 

>4 

> 5 

>4 

>3 

> 2 VS 

>2 

>VA 

> P/4 

> 1 

> 

> a 

> '/7 

>5/lo 

> V* 

> 0 

NO  CEILING 
> 20000 

- -■s 

U.  i 

37 » c 
A 3 • c 

37.5 

43.6 

38.1 
44.  r 

38.1 

44.2 

30,2 

44.? 

38.3 

44.3 

30.3 

44.3 

38.: 

44.3 

38.2 

44.3 

38.2 

44.3 

38.3 

44.7 

38.3 

44.3 

38.3 

44.3 

38.3 
44.  J 

38.3 

44.3 

> 18000 
> 16C00 

22.1 
22.  i 

* 3 % " 
43.'' 

43.6 

43.6 

44. t 
44.1 

44.2 

44.2 

44.2 

44.3 

44.3 

44.4 

44.3 

44.4 

44.3 

44.4 

44.3 

44.4 

44.3 

44.4 

44.2 

44.4 

44.3 

44.4 

44.3 

44.4 

44.3 

44.4 

44.3 

44.4 

> UOOO 

> 12000 

22.3 

23.4 

43.8 

45.9 

4473 

46.6 

44. S 
47.2 

45 . 1 
47.4 

45.2 

47.6 

45.2 

47.3 

45.2 

47.8 

45.2 

47.8 

45.2 
4-?. 8 

45.2 

47.8 

45.2 

47.8 

45 , 2, 
47.8 

45.2 

47.8 

45.2 

47.8 

45.2 

47.8 

> 10000 
> 9000 

24.3 

24.9 

48.8 

50.6 

49.6 

51.4 

50.2 

52.1 

50.5 

52.4 

50.8 
52, « 

51,0 

"2.91 

51.0 

5P.9 

51.0 

52.9 

51. C 
52-9 

51.0 

52.9 

51.  r 
52.8 

51.0 
5?,  9 

51.0 

52.9 

51.0 

52.9 

51.0 

52.9 

> 8000 
> 7000 

25.4 

25.7 

53.1 

54.7 

54.1 

55.8 

54.8 

56.5 

55.2 

57.0 

55.5 

57.4 

55.9 

57.8 

55.9 

57.9 

55.9 

57.9 

55.9 

57.9 

55.9 

57.9 

55.9 

57.9 

55.9 

57.9 

55.9 
57. 91 

55.9 

57.9 

55.9 

57.9 

> 6000 
> 5000 

25.6 

26. 

55.5 

56.2 

56.7 

57.7 

57.4 
58. 5l 

58.  C 
59.0 

58.3 

5 9.4 

58.8 

69.9 

58.9 

60,0 

58.9 

60.0 

58.9 

60.1 

58.9 

60.1 

58.9 

60,1 

58.9 

60.1 

58.9 

60.1 

58.9 

60.1 

58.9 

60.1 

> 4500 

> 4000 

20.2 
26  .“ 

56.8 
SO. 4 

58.3 

60.0 

59.2 
61  .C 

59.7 

61.6 

60.1 
62 . 1 

60.6 

63.7 

60.7 

62.3 

60.7 

62.8 

60.8 

62.8 

60.6 

62.8 

60.8 

62.8 

60.6 

62.8 

60.8 

62.8 

60.8 
62. a 

60.8 

62.8 

> 3500 

> 3000 

27.2 

28.3 

60.  C 
52.  ^ 

61. a 

64.3 

62.6 

65.4 

63.5 

66.1 

63.9 

66.6 

64.6 

67.3 

64.7 

67.4 

64.7 

67.4 

64.7 

67.5 

64.7 

67.5 

64.7 

67.5 

64.7 

67.5 

64.7 

67.5 

64.7 
67. 5 

64.7 

67.5 

> 2500 

> 2000 

29.1 

30.4 

64.5 

68.9 

66.7 

71.5 

60. C 
72.9 

69. C 
74.  C 

69.4 

74. 5 

70.4 

75.6 

70.5 

75,7 

70.5 
75- 7 

70.5 

75.8 

70.5 

75.6 

70.5 

75.8 

70.5 

75.8 

70.5 

75.8 

70.5 

75.6 

70.5 

75.8 

> 1800 
> 1500 

31. C 
31.3 

?0.7 

72.5 

73.5 
76. C 

75.  C 
77.9 

76.1 

79.2, 

76.6 

79.8 

77.6 

8,0.9 

77.8 

81.1 

77.8 

81.1 

77.9 

81.1 

77.9 

81.2 

77.9 

81.2 

77.9 

81.3 

77.9 

31.3 

77.9 

81.3 

77.9 

81.3 

> 5200 

> 1000 

31.6 

31.7 

75.2 

76.2 

79.5 

P0.8 

82.1 

83.4 

83.8 

85.5 

84.4 

36,2 

85.7 

87,5 

85.9 

87.7 

85.9 

87,8 

86. C 
88.0 

86.2 

88.1 

86.2 

88.1 

86.2 

88.4 

86.2 

38.4 

86.3 

83.4 

86.3 

88.4 

> 900 

> 800 

31.7 

31.7 

76.7 

77.3 

81.5 

62.3 

64.3 

85.4 

86.4 

87.6 

87.2 

88.6 

83.6 

90.0 

88.9 

90.4 

89.0 

90.4 

09.2 

90.7 

09.4 

9Q.6 

89.4 

90.8 

89.6 

91. C 

89.6 

91,0 

89.6 

91*1 

89.6 

91,1 

> 700 

> 600 

31.7 

31.7 

77.6 

77.9 

82.7 
83. C 

86.  C 
06.4 

88.4 

89.1 

89.7 

90.7 

91.3 

°2*6 

91.7 

93.3 

91.8 

93.31 

92.1 

93.8 

92.3 
94.  C 

92.3 

94.1 

92.6 

94.4 

92.6 

94.4 

92.6 

94.4 

92.6 

94.4 

> 500 

> 400 

31.6 

31.8 

78.1 

78.2 

83.4 

83.7 

87.1 

87.5 

89.9 

90.6 

9l.fi 

92.7 

94.1 

95.3 

95.2 

96.7 

95.3 

96.8 

95.9 

97.6 

96.2 

98.0 

96.3 

98.) 

96.7 

98.6 

96.7 

93.6 

96.7 

98.6 

96.7 

93.6 

> 300 

> 200 

31.6 

31.6 

78.2 

78.2 

83.7 

83.7 

87.7 

87.7 

90.8 

90.8 

92.9 

92.9 

95.7 

95.7 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

98.3 

98.4 

96.8 

99.1 

99.0 

99.2 

99.5 

99.8 

99.8 

99.0 

99.5 

99.9 

99.5 

99.9 

> 100 
> o 

31.8 

31.fi 

78.2 

78.2 

83.7 

83.7 

87.7 

87.7 

90.8 

90.8 

92.9 

92.9 

95.7 

95.7 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

98.4 

98.4 

99.1 

99^1 

99.2 

99.2 

99. G 
99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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DATA  PRGCE.iS  L\G  Art  A iCH 
USAF  £TAC 

AIR  WEATHER  SERVICS/fiAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


13806 


STATION 


FDRT  CAMPBELL  KY/CAMPBELL  AAF 


STATION  NAWE 


3-44.  50-72 


NO  CEILING 
2 20000 


> 2500 
2 2000 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


> I'/j  > VA 

> 1 

> y* 

>H  >'/i  >5/16 

39.1  39.1 

39.1 

39.1 

39.1  39.1  39.1 

45.4  45.4 

45.4 

45.4 

45.'.  45.4  45.4 

45.8  45.8 

45.8 

45.8 

45.8  45.8  45.8 

45. 9 45.9 

45. « 

45.9 

45.9  45.9  45.9 

47.1  47.1 

47.1 

47.1 

47.1  47.1  47.1 

50.1  50.1 

50.1 

50.1 

50.1  50.1  50.1 

53.7  53.7 

53.7 

53.7 

53.71  53.7  53.7 

54.8  54.8 

54.8 

54.9 

54.9  54.9  54.9 

57.9  57.9 

58. C 

se.o 

58.0  58. P 58.0 

60.4  60.5 

60.5 

60.6 

60.6  60.6  60.6 

61.2.  61.3 
63.1  63.1 

61.4 

63.2 

61.4 

63.3 

61.4  61.4  61.4 
63.2  63.3  63.3 

64.3  64.3 

64,4 

64.5 

64.5  64.5  64.5 

66 . 4 66.4 

66.5 

66.6 

66.6  66.6  66.6 

68,4  68.5 

68.6 

68.7 

63.7  68.7  66.7 

71.3  71.3 

71.6 

71.7 

71.7  71.8  71.8 

74.0  74.1 

74.4 

74.5 

74.5  74.6  74,6 

78.8  78.9 

79.2 

79.4 

79.4  79.4  7/. 4 

80.0  80.1 

80.4 

80,6 

80.6  80.7  80.7 

33.3  83.4 

83.7 

83.8 

33.8  84.1  84.1 

85.9  86. C 

86.3 

86.4 

86.4  86.7  86.7 

87.9  88.1 

88.6 

88. a 

88.8  89.1  09.1 

89.0  89.2 

89.7 

90.  C 

90.0  90.4  90.4 

90.4  90.6 

91.1 

91.5 

91.5  91.9  91.9 

91.9  92*2 

92.8 

93.2 

93.2  93.7  93,7 

93.1  93.5 

94.3 

94.7 

94.7  95.3  95.4 

94.3  94.6 

95.6 

96.1 

96.1  96.8  96.9 

95.3  95.6 

96.7 

97.2 

97.2  97.9  96.0 

95.9  96.3 

97.5 

98.2 

98.3  99.2  99.3 

95.9  96.3 

97.6 

98.4 

93.5  99.6  99.7 

95.9  96.3 

97.6 

98.4 

98.5  99,6  99.7 

95.9  96.3 

97.6 

98.4 

98.5  99.6  99.7 

39.1  39.1 

45.4  45.4 
a5.8  45.8 
45.9  45.9 
47.1|  47.1 
50.11  50.1 


58.1  58. 1| 

A£Ul  -&-Q-..7 

61.5  61.5) 

63. 3 ...6  3..  3 

64.5  64. 5j 

66.7  66.7 

68.7  66.7; 
71.9[  71.9 

74.7  74.7 
79.31  79.51 

80.7  b 0 . 7 

JiLU-lfrjJj 

86.  7 86.7 

89.1  89. ) 

90.4  90.4, 
91.9  91.9 

93.8  93.6, 

95.5  95.5 
97. C 97.0; 

98.2  98.2 
99. 4|  99.4 
°9. 9I10Q.0 
99. 9100. C, 
99.9100.0 
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DATA  PROCESS.  >.G  2R4  Cf. 
US AF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/IAC 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


FORT  Campbell  K.Y/CAHP9ELL  AAF 

STATION  NAME 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


2100-2300 

WX«|IST| 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

_ . .. 

(FEET) 

IV 

o 

IV 

o 

>s 

>4 

> 3 

> 7 A 

>2 

>Y/i 

> VA 

> 1 

> Vi 

> v. 

> K 

> 5/16 

> V, 

> 0 

NO  CEILING 

9.1  41.2 

43.3 

44,4 

45.1 

45.4 

45.7 

45.7 

45.8 

45.9 

46.  u 

46.0 

46.1 
49. a 

46.1 

46.1 

46.3 

t 200 00 

9.6  ‘t4 . 4 

46.7 

48.1 

48.8 

49.0 

49*_4 

49.4 

49.4 

49.6 

49.7 

49.7 

49.8 

49.8 

50.0 

> 18000 

9.6  44.6 

46.8 

48.2 

49.0 

49,2 

49.6 

49,6 

49.6 

49.8 

49.8 

49.9 

50,0 

50,0 

50.0 

50.1 

> 16000 

9.6  44.6 

46.8 

48 . 3 

49. d 

4.9*3 

49,7 

49,7 

49.7 

49.9 

50.. 

50,0 

50.0 

50.  n 

50.1 

50.2 

> uooo 

1 0 . 0 A 5 . 4 

47.7 

49,1 

49.9 

50.J 

50.5 

50.5 

50.5 

50.7 

50.  d 

50.8 

50.9 

50.9 

50.9 

51.0 

> 12000 

10.5  46.9 

49.2 

50.7 

PJ.6 

51.8 

52.2 

52.2 

52.3 

52.4 

52.5 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

52.8 

> 10000 

10*6  * i 

50.5 

52.  C. 

53.0 

53.2 

53.6 

53  • 6 

53,7 

53.9 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

54.2 

54.3 

> 9000 

10.7  48.8 

51.3 

52.8 

53.8 

54.0 

54.5 

54.5 

54.3 

54.8 

54.9 

54.9 

55.(7 

•35.0 

55.1 

55.2 

> 8000 

1C. 9 51.2 

53.6 

55.5 

56.5 

56.8 

57.3 

57.3 

57.3 

57.6 

57.7 

57.7 

57.8 

57.8 

57.0 

58.0 

> 7000 

10. Si  32.7 

55.6 

57.5 

55. 5 

58.8 

59.3 

59.3 

59.4 

59.7 

59.8 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

60.1 

> 6000 

10.9  53.7 

56.8 

58.7 

[T9. 7 

60.0 

60.6 

60.6 

60.6 

61.0 

61.1 

61.1 

61.3 

61.3 

61.3 

61,4 

> 5000 

11. C 56.2 

59.6 

61.8 

62.5 

63 . 2 

63.8 

63.8 

63.8 

64.2 

64.3 

64.3 

64.5 

64.5 

64.5 

64.o 

> 4500 

11.2  57.5 

61.0 

63.3 

64.4 

64. 8 

65.3 

65.3 

65.4 

65.7 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.1 

66.2 

> 4000 

17.3  58.8 

62.6 

65.1 

66.2 

66.6 

67.2 

67.2 

67.2 

67.6 

67.3 

67.8 

67.9 

67.9 

68 . u 

68.1 

> 3500 

1 1 . 't  60  • 9 

64.8 

67.3 

68.5 

68.8 

69.4 

69.4 

69.4 

69.8 

70. C 

70.0 

70,1 

70.1 

70.2 

70.3 

> 3000 

11.6  62.9 

67.2 

69.8 

71.1 

71.7 

72.3 

72.3 

72.3 

72.7 

72.9 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

> 2500 

11.9  64, V 

69.5 

72.2 

73.6 

74.1 

74.8 

74.9 

74.9 

75.5 

75.6 

75.6 

75.8 

75.8 

75.8 

76.0 

> 2000 

12.3  68.2 

73.0 

75.7 

77.2 

77.8 

78.6 

78.7 

78.7 

79.3 

79.5 

79. a 

79.6 

79.6 

79.6 

79.8 

> 1800 

12.5  69.5 

74.3 

77.4 

78.9 

79.5 

80.5 

80.5 

80.5 

81.2 

81.3 

81.3 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

> 1500 

12.5  7n.S 

75.9 

79.2 

80.9 

81.5 

82,6 

82.7 

82.8 

83.4 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.8 

83.9 

2 1200 

12.6  72.3 

77.7 

SI. 5 

83.4 

84.2 

85.4 

85.6 

85.6 

86.3 

86.5 

86.5 

86.7 

86.7 

36.7 

86.9 

79.1  83.2  85.2 

79.6  83.9  86.2 

80.2  84.6  87.1 

80.6  85.2  88. 1' 
81,1  86.0  89.0 
81.5  86. A 89.7' 
81.9  87.0  9Q.5 
82. u 87.1  90.7' 
82. C 87.1  90.7 

"82.0  87.1  90.7' 
82.0  87.1  9Q-7 


86.1  87.3  87.7  87.7  88. A 88,6  38.6  88. Si  88.8  SB. 9 89.0 

87.0  88,3  88.6  88.7  89. A 89.7  89.7  89,9  89.9  39.91  90 . 1 

88.2  89.6  89.9  90.0  9o,7  91. C 91.0  91,3  91.3  91.3  91.5' 

89.2  9o.  bj  91.0  91.1  91.9*  92.2  92.2  92.5192. 5 92. 51  92.fi 

90.2  9i.S|  92.3]  92.3  93.2  93.5  93.5  93,8  93.8  93.9  94,1 

91.0  92.9  93. A 93.5  94. 5 94.8  94. 8 95.1  95,1  95.2  95. Ai 

91.8  9a.Q  94.7  94.8  96.1  96.5  96.5  96.9  96.9  97.1  97.2 

92.0  9t,.5l  95.5  95.6  97.1  97.7  97.7  98. 3'  98.3  93.6  98.81 

92.11  94.6  95.8  96.0  97.7,  98.3  98,3  98,9|  98.9  99.3  99.7; 

92.1  9a.  6 95.8  9o.O  97.7  98.3  98.3  98.9  93,9'  9973'  99. 3j 

92.1  94.6  95.8  96.0  97. 7|  98.3  98.3  98.9  98.9  99.3100.0, 
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SKY  COVER  SUMMARY 


The  individual  increments  formerly  reported  in  total  sky  cover 
of  airways  observations  are  no  longer  available  from  the  source  data 
from  Jan  71  and  later.  Increments  reported  after  1970  are  clear, 
scattered,  broken,  overcast,  partial  obscuration  and  obscured  (0,  3, 
9,  or  10).  Therefore,  the  sky  cover  summary  for  this  station  is 
limited  to  the  period  through  Dec  70. 


PART  D 


SKY  COVER 


C 


This  summary  is  prepared  from  hourly  observations  and  is  a percentage  frequency  distribution  of  total  sky 
cover  by  tenths,  plus  mean  sky  cover,  and  total  number  of  observations.  It  is  presented  in  two  tables  as 
follows : 

1.  By  month  and  annual  - all  hours  and  all  years  combined. 

2.  By  month  - by  standard  3-hour  groups. 


NOTE:  # 1: 


NOTE:  # 2: 


Sky  cover  (total  cloud  amount)  was  not  reported  by  U.  S.  Services  until  mid  1945.  Data,  when 
available,  were  punched  for  Air  Force  stations  beginning  In  1946,  but  were  not  available  for 
Navy  stations  until  1948  or  1949*  Weather  Bureau  stations  recorded  total  cloud  amount  in  re- 
marks beginning  sometime  in  1945,  but  few  stations  have  pinched  data  prior  to  1948.  This 
summary  will,  of  course,  be  limited  to  period  of  available  data. 

Some  sources  of  punched  data  used  for  this  summary  report  cloud  amounts  in  oktas.  These  have 
been  converted  to  tenths  prior  to  summarizing,  and  notation  Is  made  on  the  form  1 o indicate 
that  data  were  originally  reported  in  oktas.  The  manner  of  conversion  is  given  below; 
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8 (or  obscured) 


TENTHS 
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1 
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4 
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9 
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OATA  PRCCESSI'G  ',\c  Cr 
ETAC/USAF 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


( 

; C 


AAOK1TM 

HOURS 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  T£NTH$  OF  TOTAL  SKY  COVER  | 

MEAN 

flMTUt  At 

TOTAL 

(l.S.T.) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ICWMJ  Ur 

SKY  COVE* 

OIS 

-'AH 

ALL 

21.2 

3.4 

3.4 

3.0 

2.3 

1.6 

2.5 

3.0 

4.0 

2.7 

52.9 

6.6 

14474 

Ffco 

22.3 

3.6 

3.7 

3.1 

2.6 

1.9 

2.5 

3.2 

4.5 

2.8 

50.0 

6.4 

13096 

l,AR 

21,6 

3.4 

3.9 

3.7 

3.1 

2.0 

2.9 

3.5 

5.2 

2.9 

48.0 

6.3 

14383 

APR 

21.4 

3.7 

4.1 

3.9 

3.4 

2.7 

3.3 

5.1 

6.6 

4.2 

41.6 

6.1 

14559 

MAY 

21.2 

4.7 

5.3 

5.0 

4.1 

3.5 

4.2 

5.4 

7.6 

4.4 

34.8 

5.7 

14876 

JIJM 

1 

20.7 

5.2 

5.9 

5.7 

5.2 

4,3 

4.9 

6.2 

9.5 

4.6 

28.0 

5.5 

15015 

JUL 

17.4 

5.1 

6.5 

6.5 

6.2 

5.4 

• 8 

7.4 

9.9 

5.3 

25.7 

5.5 

15620 

AUG 

24.8 

5.7 

6.9 

6.8 

5.6 

4.3 

4.4 

6.2 

7.7 

4'.  5 

22.6 

4.9 

15618 

SEP 

32. e 

5.2 

5.3 

5.3 

4.1 

3.4 

4.0 

5.0 

6.4 

4.2 

24.4 

4.6 

15117 

OCT 

39.4 

5.1 

4.7 

4.5 

3.4 

. i 

2.6 

3.4 

3.6  1 

4.9 

3.2 

25.1 

4.2 

15622 

NOV 

26.8 

4.2 

4.1 

3.8 

2.9 

2.1 

3.0 

3.8 

5.3 

3.8 

40.4 

5.7  j 

15114 

DEC 

22.0 

3.3  , 

3.7 

3.3 

2.3 

2.0 

2.6 

3.3 

4.5 

3.3 

49.7 

6.4 

15621 

3.6  3.0 


11791151 


DATA  PROCESSI  .0  ?RA  Xn 
ET  AC /US AF 

AIR  WEATHER  SERVICE/RAC 


SKY  COVER 


13806  FORT  CAMPBELL  KY/C AMP8ELL  AAF 

STATION  STATION  NAME 


51-73 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURIY  OBSERVATIONS) 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  TENTHS  OF  TOTAl  SKY  COVER 
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ft 

00-02 

32 

a 

2 

a 

2 

a 

2. 

I 

2 

OD 

2 

.6 

2 

ID 

1.9 

44.4 

5 

14383 


USAFETAC  0-9-5  (01  A)  MEVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FOIM  AIE  OSSOlETE. 


' ' — . » H . i}  - .-r,  s *-"'*T*5  V /i“  / 


data  PRlCESSI  ,3  >V'\  Cr, 
ETAC/USAF 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  TENTHS  OF  TOTAL  SKY  COVER  MEAN  TOTAl 

TENTHS  Of  NO.  Of 

) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  SKY  COVER  0»S. 

APP  |oO-02  35.4  2.2  3.6  4.7  3.4  1.7  2.3  3.7  4.1  1.9  3y.3  5.0  1820 

03-05  29.3  3.0  4.6  3.5  3.2  2.7  °.5  4.4  4.3  2.4  39.8  5.5  1821 

19.1  4.4  4.0  3.5  3-1  2.1  3.0  3'.8  6.9  5.3  44.6  6.4  1319 


06-06  19.1  4.4  4.0  3.5  3-1  2.1  3.0  3.8  6.9  5.3  44.6  6.4  1319 

09-11  14.4  4.C  4.0  4.0  3.5  2.6  3.3  6.2  7.2  fe’.l  44.7  6.7  1813 

12-14  11.6  3.7  3.6  3.1  4.1  3.4  4.2  6.6  9.3  6'.3  44.0  7.0  1820 

15-17  12,0  4.1  3.9  4.0  3.2  3.2  4.2  6'.3  8.7  6'.3  44.0  6.9  1321 

17.3  4.8  5.0  4.8  3.5  3.1  4.5  5.3  7.1  3.8  40.2  6.2  1820 

21-23  31.6  3.1  4.0  3.8  3.2  2.4  2.7  4.7  4.7  1.4  38.5  5.3  1821 


21.4  3.7  4.1  3.9  3.4  2.7  3.3  5.1  6.6  4.2  41.6  6.1  14559 


0-9-5  (OL  A)  PREVIOUS  EDITIONS  Of  THIS  fORM  ARE  OISOIETE. 
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138G6  FjKT  CAMPBELL  KY/CAMP3ELL  AAF  51-71"  "AY 

STATION  STATION  NAMt  M HOD  ~ MONTH 


percentage  frequency  of  occurrence 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MONTH 

HOURS 

(L.S.T.) 

PERCENTAGE  FREQUENa  OF  TENTHS  OF  TOTAL  SKY  COVER 

MEAN 
TENTHS  Of 

SKY  COVER 

TOTAL 

NO.  OF 
OBS 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

may 

00-02 

33.0 

3.9 

5.5 

5.5 

4.2 

2.0 

3.4 

3.9 

4.4 

1.4 

26.7 

4.2 

I860 

03-05 

- 

27.6 

A. 9 

6.1 

5,3 

4.1 

3.1 

4.  > 

3.5 

6.1 

2.6 

32.6 

5.1 

1860 

06-08 

.. 

20.3 

4.9 

4.9 

3.3 

3.2 

2.9 

3.2 

4.7 

6.2 

4 '.6 

41.7 

6.1 

1859 

09- 11 

15.2 

4.4 

4*6 

4.3 

3.7 

3.6 

3.9 

5.7 

8.2 

7.2 

39.3 

6.5 

1853 

12-1 A 

9.1 

4.0 

3.6 

4.9 

3.6 

5.2 

5.5 

7.2 

11.6 

7'.  4 

37.7 

6.9 

1860 

15-17 

9.2 

4.4 

5.5 

4.4 

5.2 

5.3 

6.1 

7’.  3 

10.5 

4'.  8 

37.3 

6.6 

1860 

18-20 

16.1 

6.6 

5.3 

6.9 

4.7 

2.8 

4.4 

5.4 

6.7 

4 '.4 

34.7 

5.9 

1860 

21-23 

33.1 

4.3 

6.6 

5.3 

4.0 

2.7 

3.0 

5'.  2 

4.9 

2.4 

28.3 

4.6 

1859 

TOTALS 

21.2 

4.7 

5.3 

5.0 

4.1 

3.5 

4.2 

5.4 

7.6 

4 '.4 

34.8 

5.7 

14876 

® U5AFETAC  0*9*5  (OLA)  PREVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  obsolete 
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DATA  PRCCES.sl  .C  \<~  Cn 
cTAC/ISaF 

AIR  WEATHER  SERVIC5/  AC 


SKY  COVER 


13806  FORT  Ca>»cELL  KY/C AMP8ELI  AA r 

STATION  STATION  NAME 


50-70 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


HOURS 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  TENTHS  OF  TOTAL  SKY  COVER  | 

MEAN 

ICfJTUC  YT r 

'OTAl 

(L.S.T.) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ItNlMS  Of 

SKY  COVER 

NO  OF 

OSS 

00-02 

42. C 

4.9 

5.6 

4.8 

; 

3.9 

2.6 

3.2 

3.8 

5.9 

2.0 

21.5 

3.8 

1876 

03-05 

26.0 

5.4 

7.1 

5.9 

6.0 

3.7 

4.7 

4.6 

6.8 

4.6 

25.2 

4.9 

1875 

06-08 

20.3 

5.5 

6.2 

5.7 

3.9 

3.5 

4.3 

4.9 

6.7 

4.7 

32.4 

5.6 

1878 

09-11 

13.3 

6.2 

• 2 

4.3 

4.5 

4.4 

4.7 

7',  1 

12.4 

4.2 

33.0 

6.2 

1877 

12-14 

6.0 

3.2 

5.0 

6.0 

6.9 

6.8 

6.3 

io’.o 

13.6 

7.1 

29.2 

6.6 

1878 

15-17 

8.6 

4.8 

5.3 

6.2 

6.3 

5.2 

6.7 

7.7 

11.3 

6.3 

31.3 

6.4 

1878 

18-20 

15.6 

6.4 

6.3 

6.7 

4.9 

3.5 

4.4 

7.3 

9.4 

5.0 

30.4 

5.8 

1876 

21-23 

33.4 

5.0 

6.2 

5.6 

4.6 

4.5 

4,5 

4.5 

7.6 

2.6 

21.3 

4.3 

1875 

TOTALS  20.7  5.2  5.9  5.7  5.2  4.3  4.9  6.2  9.5  4.6  28.0  5.5  15015 


USAFETAC  nil  4<  0-9-5  (OL  A)  fREVIOUS  EDITIONS  Of  THIS  fORM  ARE  OSSOLETE. 


DATA  PKCJCHSS I-<G  esU!‘CH 

ETAC/USAF 

AIR  WEATHER  SERVICc/MAC 


SKY  COVER 


13806  FORT  CAMPBELL  KY/CAMPBELL  AAF 


50-70 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MONTH 

HOURS 

(L.S.T.) 

JUL 

00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-2C 

21-23 

TOTALS 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  TENTHS  OF  TOTAL  SKY  COVER 


0 

1 

r~~ 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

38.0 

4*4 

8.2 

5.5 

5.5 

3.1 

3.7 

4.9 

6.2 

1.5 

24.4 

7.1 

7.7 

7.0 

7.0 

4.7 

4.2 

5.3 

8.0 

3.0 

16.7 

5.7 

6.5 

6.0 

5.2 

3.0 

* 

3.5 

t".  5 

8.9 

5.6 

11.2 

5.3 

5.3 

. 

5.0 

5.2 

6.2 

5.4 

8'.  2 

11.6 

7'.  4 

4.0 

2.5  - 

3.4 

6.0 

7.3 

9.8 

6.0 

11.2 

15.4 

9.1 

6.2 

4.1 

5.5 

6.2 

7-.  4 

7.1 

5.3 

8'.  8 

12.4 

7.5 

11.3 

7.1 

7.1 

7-.0 

5.2 

4.1 

5.4 

7.2 

11.2 

5'.  4 

27.1 

4.4 

8.2 

7-.1 

6.7 

4.3 

4.8 

7'.1 

5.8 

2.5 

MEAN 

fcifur  n c 

TOTAL 

10 

If  NIM>  Or 

5KY  COVE* 

NO,  OF 

oes 

19.0 

3.8 

1952 

21.6 

4.6 

1953 

31.5 

5.6 

1953 

29.3 

6.2 

1953 

25.4 

6.8 

1952 

27.4 

6.4 

1953 

26.9 

5.9 

1952 

22.1 

4.6 

1952 

17.4  5.1  6.5  6.5  I 6.2  5.4  4i0  7'.4  I 9.9  5;3  25.7  5i5  15620 


USAFETAC  ,iX  .4  0-9-5  (Ol  A)  FRIVIOUS  (OITIONS  OF  THIS  FORM  AIE  OISOIEIE. 


DATA  PROCESS!  'C  <u <«  Crf 

j 

GTAC/USAF 

SKY  COVER  { 

AIR  WEATHER  SERVICE  / 'AC 

i 

! 

13806  Full T CA-'PsJELL  KV/CAMPS6LL  AAF 

50-70 

! 

i 

A>;G  \ 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


AUG  00-02  47.9  5.1 


03-05  36.4 


06-08  23.6  6.8 


09-11  17.8  6 


12-14  5.7  3 


15-17  8.7 


18-20  19.8 


21-23  38.7 


PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  TENTHS  OF  TOTAL  SKY  COVER 


5 


8.6  8 . u 


8.1  5.8 


MEAN  TOTAL 

TENTHS  OF  NO  OF 
10  SKY  COVER  OSS. 


m 

3 

□ 

2 

.4 

3. 

■ 

3 

HU 

1.3 

17.7 

3 

7.1  8.6  8.8 


2.3  19.3 


9.8 


10.5  10.8 


25.8  5.1  1953 


25.5  5 


10.1  7.0  24.2 


6.1  9 


19.0  3.8  1952 


24.3  5 


.7 

6 

.9 

6.8 

5 

15618 
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DATA  PROCESS  J !G  C-. 
etac/osaf 

AIR  WEATHER  SERYICF/OAC 


13206  FORT  CAfPtSSLL  KY/CAHPbELL  AaF 


SKY  COVER 


50-70 


SEP 


station  name 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MONTH 

HOURS 

(l.S.T.1 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  TENTHS  OF  TOTAL  SKY  COVER 

MEAN 

TENTHS  Of 
SKY  COVE* 

TOTAl 

NO.  OF 

01$. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

SEP 

00-02 

51.6 

3.4 

4.9 

3.9 

2.9 

2.3 

3.0 

3.5 

3.7 

1.7 

19.3 

3.3 

1390 

03-05 

43.3 

4.5 

4.7 

5.7 

3.7 

2.7 

3.8 

3.5 

4.4 

1.7 

22.0 

3.8 

1890 

06-03 

28. C 

6.2 

5.2 

4.1 

3.7 

2.6 

2.7 

4.9 

7.4 

5,3 

29.7 

5.1 

1890 

09-11 

25.6 

5.5 

5.0 

5.3 

3,7 

3.8 

3.8 

5.3 

6.2 

7,0 

20.7 

5.3 

1889 

12-14 

18.0 

4.7 

4.2 

5.7 

6,0 

4.8 

4.5 

7.2 

9.8 

6.6 

27.8 

5.7 

1890 

15-17 

20.5 

6.1 

6 . S 

6.1 

5.1 

4.7 

4.5 

6.1 

8.7 

5.5 

25.8 

5*3 

1389 

16-20 

31.4 

6.3 

5.7 

6.6 

3.3 

3.2 

4.8 

5.6 

6.5 

3.9 

22.3 

4.5 

1389 

21-23 

44,0 

4.9 

5.2 

4.8 

3.9 

3.2 

4.5 

3.6 

4.1 

2.0 

19.8 

3.6 

1390 

M 

1 

TOTALS 

32.3 

5.2 

5.3 

ED 

m 

9 

4.0 

5.0 

■Ml 

EQ 

24.4 

K83 

15117 

USAFETAC  lui  44  0-9-5  (OL  A)  PREVIOUS  EDITIONS  Of  THIS  FORM  Alt  OlSOtETE. 
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DATA  PROCESSING  BKA\Ch 
ETAC/USAF 

AIR  WEATHER  SERv'ICE/MAC 


SKY  COVER  f 


13806  FORT  CAMPBELL  KY/CAMPBELL  AAF  50-70  HCT 


STATION  STATION  NAVI  TflTOO  MONTH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MONTH 

HOURS 

(t.s.r.) 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  TENTHS  OF  TOTAL  SKY  COVER 

MEAN 
tfNTHS  OF 
SKY  COVE* 

TOTAl 

NO  OF 
OSS. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

( 

« 

9 

10 

OCT 

00-02 

54.8 

2.6 

3.3 

2.7 

2.4 

2.5 

2.7 

2.6 

2.6 

1.4 

22.6 

3.3 

1953 

03-05 

49.3 

3.3 

ED 

EB 

2.7 

2.6 

ED 

BH 

ID 

1.3 

23.6 

ED 

||||| 

06-08 

32.5 

5.7 

5.2 

5.5 

3.7 

2.8 

3.1 

ED 

ED 

ID 

28.4 

D 

1953 

09-11 

EB 

id 

m 

EB 

o o 

-*i. 

•Y  - 

:? » u 

ED 

ID 

ID 

27.9 

ID 

1952 

12-14 

28.4 

ED 

ED 

4,1 

EB 

4.8 

ED 

6.7 

5.9 

26.6 

5.0 

1952 

15-17 

28.4 

6.6 

5.8 

ED 

ED 

ED 

BE 

ID 

mi 

26.1 

4.8 

1953 

18-20 

39.0 

6.7 

5.5 

5.1 

2.9 

2.7 

ED 

4.1 

2.3 

23.9 

ID 

1953 

21-23 

50.9 

3.4 

5.1 

ED 

EB 

1.6 

3.0 

EB 

3.4 

l'.e 

21.8 

3.4 

1953 

m 

m 

II 

m 

B 

: 

m 

Bjjj 

|1 

PH 

HM 

BN 

w 

HI 

Hi! 

TOTALS 


39,4 


5 


3 


2.8 


DATA  PROCESSING  BRANCH 
ETAC/USAF 

AIR  WEATHER  SERVICF/tfAC 


SKY  COVER 


u. 

1 

f. 


<C 

.r 

C 

C 

r 

c 

c 

c 

r 

c 

c 

c 

€ 

•t 


13806 

FORT  CAMPBELL  KY/CAMPBELL  AAF 

5C-70 

NuV 

STATION 

STATION  NAME 

NHOO 

MONTH 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MONTH 

HOURS 

(L.S.T.) 

PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  TENTHS  Of  TOTAL  SKY  COVER 

MEAN 

TENTHS  Of 
SKY  COVER 

TOTAL 

NO.  Of 
CIS. 

0 

1 

J 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

NOV 

00-02 

37.1 

2.3 

3.2 

2.7 

2.3 

1.4 

2.6 

3.0 

4.3 

2.0 

38.7 

5,1 

1889 

03-05 

- 

35.7 

2.4 

3.5 

2.8 

2.8 

1.3 

2.2 

3.2 

3.6 

2.2 

39.8 

5.2 

1888 

06-08 

19.3 

5.6 

5.6 

4.3 

3.3 

2.1 

2.7 

3.7 

5.5 

4.1 

43.0 

6.1 

1887 

09-1 1 

20.1 

5.9 

4.6 

4.0 

2.9 

2.2 

2.3 

4.3 

5.6 

5.0 

43.2 

6.2 

1890 

12-14 

18.3 

4.6 

3.9 

4.3 

3.2 

3.1 

3.8 

3.9 

6.7 

6.2 

41.9 

6.3 

1890 

15-17 

19.3 

5.3 

4.0 

4.3 

3.1 

2.7 

3.2 

4. 1 

6.7 

6.0 

41.4 

6.2 

1890 

18-20 

28.4 

4.5 

4,5 

3.7 

3.4 

2.1 

3.7 

4 . 0 

•4  ♦ 3 

2.4 

38.5 

5.4 

1890 

21-23 

35.7 

2.8 

3.3 

3.8 

1.9 

1.5 

3.4 

3'.  9 

4.7 

2.1 

37.0 

5*1 

1890 

TOTALS 

26.8 

4.2 

4.1 

3.8 

2.9 

2.1 

3.0 

3,8 

5.3 

3‘.  8 

40.4 

5.7 

15114 
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U 3 AIR  FORCE 
miROHMERTAL  TECHHICAL 
APPLICATION  CEHTER 

PART  E PSYCHROMETRIC  SUMMARIES 


In  this  section  are  presented  various  summaries  of  dry-  and  vet-bulb  temperatures,  dev  points,  and  relative 
humidity.  The  order  and  manner  of  presentations  follovs: 

1.  Cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  - derived  from  daily  observations  and  presented  by  month 
and  annual  for  all  years  combined.  These  tabulations  provide  the  cumulative  percentage  frequency  to 
tenths  of  temperature  by  5-degree  Fahrenheit  increments,  plus  mean  temperature,  standard  deviations,  and 
total  number  of  observations  in  three  separate  tables  as  follovs: 

a.  Daily  maxima  temperatures 

b.  Daily  minimum  temperatures 

c.  Daily  mean  temperatures 

MOTE:  Beginning  in  January  1964,  dally  maximum  and  minimum  temperatures  are  routinely  selected  from 
hourly  observations  recorded  on  surface  observing  forms  or  from  automated  data  collections  for  all 
Air  Force  operated  stations.  For  those  stations  observing  less  than  2k  hours  per  day,  and  where  maxi- 
mum and  minimum  temperatures  are  required  but  not  recorded,  these  are  also  selected  from  hourly  data 
from  as  early  as  January  19^9  and  later.  Please  refer  to  notations  on  summary  pages  and  Station  History 
for  further  information  on  reporting  practices  of  individual  stations. 

2.  Extreme  values  - derived  from  daily  observations  vith  the  extreme  value  selected  for  each  year  and  month  of 
record  available.  An  annual  (ALL  MOMTHS)  value  is  selected  when  all  months  for  a year  have  valid  extremes. 
Means  and  standard  deviations  are  computed  for  months  and  annual  when  four  or  more  values  are  present  for 
any  column.  Two  tables  of  daily  extremes  are  prepared: 

a.  Extreme  maximum  temperature 

b.  Extreme  minimum  temperature 

MOTE:  The  following  symbols  are  used  in  the  extreme  data  blocks: 

(1)  * Indicates  the  extreme  vas  selected  from  a month  with  one  or  more  days  missing. 

(2)  # indicates  the  extreme  vas  selected  from  a month  in  which  hourly  temperatures  were  available 

for  less  than  2k  hours  for  at  least  one  day  in  the  month. 
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3.  Bivariate  percentage  frequency  distribution  and  computation!  of  dry-bulb  versus  wet-bulb  temperature. 

This  tabulation  is  derived  from  hourly  observations  and  Is  presented  by  month  and  annual,  all  hours  and 
years  combined.  The  following  Information  is  provided: 

a.  The  main  body  of  the  summary  consists  of  a bivariate  percentage  frequency  distribution  of  wet-bulb 
depression  in  17  classes  spread  horisontally;  by  2-degree  intervals  of- drv-hi^>  tomperature  spread 
vertically.  Also  provided  for  each  of  the  dry-bulb  intervals  is  the  4WleMU0m  of  observations  with 
dry-bulb  and  wet -bulb  temperature  combined}  tnd  again  for  dry-bulb,  wet-bulb,  end  dew-point  tempera- 
tures separately.  Total  observations  for  these  four  itsms  is  also  provided  in  two  lines  at  end  of 
each  tabulation  table,  which  may  be  continued  on  several  pages. 

NOTE:  A percentage  frequency  in  this  table  of  " .0"  represents  one  or  more  occurrences  amounting  to 
lest  than  .05  percent. 

b.  Statiatical  data  for  tha  individual  elements  of  relative  humidity,  dry-bulb,  wet-bulb,  and  dew-point 
temperatures  are  shown  in  the  station  at  the. bottom  left  of  the  forma.  These  consist  of  the  sum  of 
squares  (zx2),  sums  of  values  ( ZX),  means  (X),  and  standard  deviations  (ox).  The  number  of  obser- 
vations used  in  the  computation  for  each  element  is  also  shown. 

c.  At  the  lower  right  of  the  form  are  giveu  the  mean  number  of  hours  of  occurrence  for  six  ranges  of 
dry-bulb,  wet-bulb,  and  dew-point  temperatures,  and  total  number  of  hourB  possible  in  the  period 
represented.  Mean  number  of  hours  is  shown  to  tenths  and  indicates  mean  number  of  hours  per  year 
in  the  annual  summary,  or  mean  number  of  hours  per  month  in  the  tabulation  by  month. 

NOTE:  Wet -bulb  temperature  usually  was  not  reported  prior  to  1946.  Relative  humidity  usually  was 
net  reported  prior  to  1949,  nor  subsequent  to  June  1958}  and  vao  computed  by  machine  methods 
for  observations  recorded  during  these  periods.  All  values  of  dew-point  temperature  and 
relative  humidity  are  with  respect  to  water,  unless  otherwise  indicated. 

4.  Means  and  standard  deviations  - These  tabulations  are  derived  from  hourly  observations  and  present  the 
mean,  standard  deviation,  and  total  number  of  observations  for  the  eight  standard  3-hour  groups,  by  month 
and  annual  and  again  at  the  bottom  for  all  hours  combined.  Records  for  all  years  combined  are  presented 
in  the  following  three  tables}  DRY-BULB  TEMPERATURE,  WET-BULB  TEMPERATURE,  and  DEW-POINT  TEMPERATURE. 

5.  Cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  of  relative  humidity  - This  summary  is  derived  from  hourly 
observations  aid  presents  the  cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  of  relative  humidity  by 
increments  of  10£  classes,  plus  the  mean  relative  humidity  and  total  number  of  observations  in  two  tables. 

a.  Table  1 is  prepared  by  month  and  annual,  all  years  combined,  with  month  being  the  vertical  argument. 

h.  Table  2 is  prepared  by  month  by  standard  3-hour  groups,  with  the  hour  groups  being  the  vertical 
argument  and  a separate  page  for  each  month.  All  years  are  also  combined  for  this  summary. 
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DATA  PROCESSING  BRANCH 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PSYCHROMETRIC  SUMMARY 


13B06 

STATION 


Temp. 

<F) 

106/105 
104/103 
102/101 
100/  99 
98/  97 
96/  95 
94/  93 
92/  91 
90/  89 
88/  87 
86/  85 
84/  83 
82/  81 
80/  79 
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24 

1 

79 

114 

10 

70 
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88 
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115 

133 

98 

93 

145 

142 

'139 

99 

139 
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77 

71 
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28 
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Ttmp. 

WET  BULB  TEMPERATURE  DEPRESSION  (F) 
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TOTAL  | 

( 

<F> 

0 

1 . 2 

3 - 4 

5-6 

7 - 8 

9. 

10 

11  • 12 

13-  14 

15. 

17  • 18 

19  . 20 

21  . 22 

23  . 

24. 

25  - 26 

27  - 28 

29  • 

30 

*31 

D.ByW.B. 

Dry  Bulb 

Wet  Bulb 

Dew  Point 

82/  81 

.0 

l 

1 

80/  79 

.0 

l 

1 

c 

78/  77 

.0 

.0 

2 

2 

76/  75 

.1 

.1 

.1 

.3 

14 

14 

74/  73 

.c 

.5 

.6 

.5 

.2 

.0 

.0 

• i 

46 

46 

2 

( 

72/  71 

• 1 

.4 

.7 

I ,3 

.7 

a 

. 0 

.0 

76 

79 

9 

5 

70/  69 

.1 

1.0 

2.5 

2.2 

.6 

.7 

.1 

159 

161 

35 

20 

68/  67 

.5 

2.7 

3.6 

1.6 

1.0 

.3 

.1 

214 

218 

91 

42 

( 

66/  65 

.7 

3.4 

4.5 

1.8 

.8 

.2 

.1 

253 

258 

211 

111 

64/  63 

.8 

3.8 

3.0 

1.2 

.5 

.1 

209 

214 

234 

196 

62/  61 

.5 

3.8 

2.5 

1.7 

.9 

.2 

212 

213 

242 

230 

( te 

60/  59 

.6 

2.4 

2.1 

1.7 

1.1 

.2 

179 

181 

218 

221 

6 

58/  57 

.5 

2.0 

2.6 

1.3 

.7 

.4 

165 

166 

185 

168 

CO 

56/  55 

.3 

2.3 

2.7 

.8 

.4 

.1 

148 

149 

161 

163 

1 “i 

54/  53 

.4 

1,8 

1.7 

1.3 

.4 

.0 

122 

122 

163 

160 

< 

52/  51 

.4 

1.6 

1.0 

.7 

.3 

88 

88 

152 

160 

Ot 

50/  49 

.3 

1.6 

1.1 

.3 

.1 

86 

86 

122 

148 

( 5 

48/  47 

.4 

1.1 

,4 

.5 

53 

53 

103 

133 

X 

46/  45 

.2 

1.4 

.7 

.6 

.1 

67 

67 

75 

95 

6 

44/  43 

.8 

.7 

.2 

38 

38 

62 

72 

( z 

42/  41 

• C 

.8 

.4 

.2 

31 

31 

48 

77 

o 

40/  39 

.1 

.5 

.2 

18 

18 

39 

55 

a 

38/  37 

.5 

.1 

13 

13 

24 

59 

( s 

36/  35 

.0 

.0 

2 

2 

20 

36 

o 

34/  33 

1 

26 

Or 

32/  31 

12 

( _ 

30/  29 

2 

< 

28/  27 

3 

O 

26/  25 

2 

( s> 

2/  1 

1 

•o 

CN 

TOTAL 

5.9 

32.1 

31.5 

18.8 

2 

.9 

.4 

.1 

.1 

.0 

2221 

2197 

6 

2197 

2197 

( i~ 

o§ 

Element  (X) 

ix’ 

*x 

X 

»« 

No,  Obs. 

Meon  No.  of  Hour*  with  Temperoture 

c < 

Rel.  Hum. 

14689050 

177744 

80.9 

11.862 

2197 

2 0 F 

i 32  F 

*67  F 

73  F 

* 80  F 

*93  F 

Total 

v 1— 

UJ 

Dry  Bulb 

8179096 

133584 

60.1 

0.070 

2221 

21 

.9 

2.7 

. 

1 

93 

< 

Wet  Bulb 

7160094 

124238 

56.5 

7.828 

2197 

5 

.8 

.1 

93 

1 3 

Dew  Point 

6564500 

113534 

54.0 

8.780 

2197 

.8 

2 

.8 

93 

\ 


USArETAC  Kj**  0-26-3  (Ol  A)  PREVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


I 


( DATA  PROCESSING  BRANCH 

1 USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


5 

PSYCHROMETRIC  SUMMARY 


13806 

FORT  CAMPBELL  KY/CAMP6ELL  AAF 

44-45*51-72 

MAY 

STATION 

STATION  NAME 

YEARS 

MONTH 

PAGE  1 

0300-0500 

HOURS  (l.  S.  T.) 
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mm 

ID 

HU 

m 

on 

CBS 

SBB 

ma 

EBB 

CTW1 

irgn 

21  . 22 

23  - 24 

25-  26 

3KQ 

29  - 30 

dh 

Wet  Bulb 

Dew  Point 

76/  75 
74/  73 

■ 

■ 

■ 

IR 

n 

m 

■ 

u 

■ 

■ 

1 

■ 

m 

3 

24 

7?/  71 
70/  69 

■ 

m 

m 

■ 

w 

.1 

.0 

m 

■ 

■ 

1 

47 

85 

47 
35, 

6 

23 

2 

15 

68/  67 
66/  65 

m 

HB 

wm 

m 

si 

m 

.0 

_ .2 

.1 

m 

1 

■ 

B 

175 

223 

um 

B« 

Ilf] 

30 

86 

64/  63 
62/  61 

si 

mm 

BE 

m 

li 

m 

m 

1 

i 

Bw 

Bra 

60/  59 
58/  57 

m 

EgE 

SI 

m 

m 

m 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

BP 

mm 

56/  55 
54/  53 

m 

■3x2 

1#. 

Pro 

■ 

m 

.i 

■ 

■ 

■ 

■ 

143 

148 

144 

150 

■m 

BFh 

168 

134 

52/  51 
50/  49 

m 

m 

BE 

fro 

■ 

a 

.0 

■ 

■ 

B 

1 

■ 

Brl'I 

166 

169 

166 

142 

48/  47 
46/  45 

.5 

.5 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

75 

60 

Bit! 

151 

110 

44/  43 
42/  41 

.1 

.1 

m 

H 

■ 

.0 

■ 

■ 

■ 

i 

1 

■ 

52 

62 

52 

62 

79 

47 

105 

90 

40/  39 
38/  37 

■ 

M 

■ 

■ 

■ 

■ 

1 

1 

41 

17 

61 

17 

51 

26 

63 

56 

36/  35 
34/  33 

.1 

• 7 

L 

.1 

■ 

■ 

■ 

■ 

1 

1 

■ 

m 

21 

21 

32 

17 

34 

25 

32/  31 
30/  29 

■ 

■ 

■ 

1 

■ 

■ 

i 

1 

■ 

2 

28 

9 

28/  27 
26/  25 

■ 

■ 

■ 

. 

TOTAL 

8.8 

m 

HH 

12.9 

1 

■ 

■ 

i 

2227 

2203 

2203  j 

1 

■ 

u 

i 

1 

■ 

m 

i 

HI 

Si 

| 

m 
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■ 

5 

B 

■ 

m 

■ 

■ 



m 

■ 

1 

m 

1 

■ 

1 

Element  (X) 

*x' 

2x 

X 

No.  Obt. 

Mean  ho.  of  Hours  with  Temperature 

Rel.  Horn. 

15851542 

185340 

84.1 

SHOE 

2203 

1 0 F 

Ml'VUi 

e 67  F 

« 73  F 

* 90  F 

.93F 

Total 

Dry  Bulb 

7644789 

129151 

58.0 

8.342 

2227 

■ 

14.2 

mm 

— 1 

■ ■ 

93 

Wet  Bulb 

6839837 

121423 

55.1 

OfEH 

2203 

[■DEI 

Si 

■ ■ 

■ 

93 

Dew  Point 

6360197 

116723 

53.0 

8.935 

2203 

1.8 

ro 

• 

° 

■ ■ 
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0 1 ■ 2 3 ■ 4 5 . 6 7 - 8 9 ■ 10  11-12  13  • 14  IS-  »6  f 17  - 18  19  - 2U  21  - 92  23  - 24125  - 26  27  - 28  29  - 30  , 31  p.B-TT.B.  Dry  Bulb 
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Element  (X)  I 
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91 
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87 

WET  BULB  TEMPERATURE  DEPRESSION  (F) 
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82/ 

8 1 j 

80/ 

79  j 

78/ 

77 

76/ 

75 

74/ 

73 

72/ 

71 

~ToT 

69 

68/ 

67 

66/ 

65 

64/ 

63 

62/ 

61 

60/ 

59 

58/ 

57 

56/ 

55 

54/ 

53 

52/ 

51 

50/ 

49 

48/ 

47 

46/ 

45 

44/ 

43 

42/ 

41 

40/ 

39 

38/ 

37 

36/ 

35 

34/ 

33 

32/ 

31 

KilBWBililWMBI 

SIEBEBElllinBIBH 


.8  .1  .1 
.5  .11  .0 


.9 

.1 


.1  .1  . 1 


143  147 

183  184 


175 

225 


164 

163 


128  130 

106  106 


89 

88 


61  61 
56  56 


36  36 

26  26 


17  17 

13  13 


8 8 


64 

8 

154 

23 

246 

58 

242 

139 

223 

192 

239 

253 

196 

201 

177 

169 

116 

143 

123 

155 

100 

126 

87 

119 

59 

109 

57 

91 

43 

84 

30 

92 
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Rtl.  Hum. 
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Ttmp. 

WET  BULB  TEMPERATURE  DEPRESSION  (F) 

TOTAL 

TOTAL  i 

(F) 

0 

1 - 2 

3 ■ 4 

5 - 6 

>-8 

9- 

10 

11-t2 

13  ■ 14 

15  • 

16 

17  • 18 

19-  20 

21  - 22 

23  - 24 

25  - 26 

27-28 

29  - jO 

>31 

D.B./W.B. 

Dry  Bulb 

Wet  Bulb 

Dew  Point 

98/ 

97 

.0 

i 

1 

96/ 

95 

.0 

.1 

3 

4 

94/ 

93 

.0 

.1 

4 

4 

92/ 

91 

.1 

.0 

.2 

.2 

.4 

.0 

.0 

23 

24 

90/ 

89 

.1 

.1 

.5 

.8 

1.1 

.1 

.2 

67 

68 

88/ 

87 

.1 

.1 

.6 

.9 

1.6 

.5 

.5 

.3 

102 

102 

86/ 

85 

.9 

1.5 

l 

.8 

1.1 

1.3 

.7 

.2 

.0 

166 

171 

84/ 

83 

.0 

.5 

1.3 

1.5 

l 

• 7 

1.5 

.7 

.4 

.1 

172 

175 

82/ 

81 

.2 

.5 

l 

.3 

1.91 

1.8 

l 

.5 

1.2 

.5 

.2 

.2 

201 

201 

80/ 

79 

.0 

.2 

.6 

l 

.3 

1.6 

1.1 

l 

.2 

1.5 

.4 

.2 

181 

184 

2 

78/ 

77 

.1 

.4 

.9 

l 

.5 

1.5 

1 o 2 

l 

.6 

1.2 

• 2 

.0 

188 

192 

9 

76/ 

75 

,0 

.1 

.7 

1.2 

l 

.2 

.5 

1.1 

.8 

.9 

.1 

150 

154 

21 

3 

74/ 

73 

.0 

.3 

1.0 

1.0 

.9 

.8 

1.2 

l 

.0 

.3 

.1 

.0 

143 

146 

89 

11 

72/ 

71 

.1 

.7 

.9 

1.1 

.9 

.7 

.9 

.7 

.2 

136 

138 

196 

20 

70/ 

69 

.3 

1.0 

.8 

.6 

.4 

.5 

.7 

.5 

.4 

115 

i 15 

267 

50 

68/ 

67 

.6 

.9 

.5 

.3 

.3 

.8 

.6 

.5 

.4 

112 

112 

250 

140 

66/ 

65 

.0 

1.0 

.8 

.3 

.5 

.8 

.9 

.8 

721 

.0 

120 

120 

280 

169 

64/ 

63 

.2 

.5 

.5 

.3 

.3 

.5 

.5 

.4 

.2 

77 

77 

235 

222 

62/ 

61 

.1 

.3 

.5 

.5 

.5 

.5 

.6 

.2 

.0 

70 

70 

189 

234 

60/ 

59 

.3 

.5 

.1 

.2 

.7 

.5 

.1 

.0 

55 

55 

135, 

172 

50/ 

57 

.0 

.1 

.2 

.4 

.2 

.1 

24 

24 

119 

155 

56/ 

55 

.0 

.3 

.4 

.1 

.1 

.3 

.1 

.0 

29 

29 

99 

137 

54/ 

53 

.0] 

.1 

.2 

.3 

.2 

.1 

.1 

24 

24 

79 

140 

52/ 

51 

.0 

.3 

.1 

.0 

11 

11 

77 

133 

50/ 

49 

.4 

.1 

11 

11 

64 

102 

48/ 

47 

.2 

.1 

6 

6 

35 

_ 94_ 

46/ 

45 

.0 

1 

1 

28 

94 

44/ 

43 

.0 

. 

1 

1 

16 

78 

42/ 

41 

.0 

1 

1 

2 

60 

40/ 

39 

.0 

1 

1 

4 

63 

38/ 

37 

35 

36/ 

35 

37 

34/ 

33 

25 

32/ 

31 
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16/  15  1_ 
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Dty  Bulb 
Wti  Bulb  ~~ 
Dew  Point 


ZX: 
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8397572 

7003764 


Zx 
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138854 

122266 


53.316.962 

75.2  9.364 

63.3  7.201 
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2195 

2222 
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e67  F | » 73  F > 8oT 
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35.3  5 . 1 1 
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TOTAL  | 

0 

ESI 
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on 
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9 - 10 

11  - 12 

13  • 1- 

15-  16 

17  . 18 

19-20 

21  - 22 

23  - 24 

25-26 

27  - 28 

29  - 30 

* 31 

i»7!TWni 

28/  27 
26/  25 

■ 

■ 

■ 

■ 

m 

m 

■1 

■ 

2 

2 
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20/  19 
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■ 

i 

■ 

■ 
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■ 

| 

m 
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TOTAL 

■ 

5.1 
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■ 
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vO 

• 

00 

HI 

HR 

IF 

n 
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H 

■ 
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■ 
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| 

i 

2194 

- - 

■ 

1 

g 

■ 
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■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 
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i 

1 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

1 

■ 

i 

■ 

■ 

m 

■ 

i 

■ 

■ 

■ 

m 

■ 

■ 

m 

■ 

■ 

- 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

u 

■ 

M 

■ 

u 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

m 

■ 

■ 

■ 

1 

■ 
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■ 
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■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

s 
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■ 

1 

■ 

■ 

■ 
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■ 

Element  (X) 

*x* 

*x 

X 

•- 

No.  0b*.  | 

Mean  No.  of  Hours  with  Temperature 

Rel.  Hum. 

6934471 

116915 

53.3 

JrAM'l 

—'ll  \m 

S 0 F 

a 32  F 

*67  F 

* 73  F 

» 80  F 

• 93  F 
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MONTH 

1 1800-2000 

HOURS  U.  S.  T.) 


Element  (X) 


ix' 


Rfl>  Hum. 


Dry  Bulb 


Wet  Bulb 


Dew  Point 


No,  0b*. 


T.mp. 

WET  BULB  TEMPERATURE  DEPRESSION  (F) 

TOTAL 

TOTAL  1 

<F> 

0 

1 .2 

3.4 

5.6 

7-8 

9-  10 

11  - 12 

13-  14 

15-16 

17-  18 

19*  20 

21  - 22 

23 . 24 

25-26 

27  - 28 

29  - 30 

*31 

D.B-'W.B. 

Dry  Bulb 

Wet  Bulb 

Dew  Point 

92/ 

91 

.0 

l 

1 

90/ 

89 

.0 

i 

1 

88/ 

87 

.0 

.1 

.0 

4 

4 

86/ 

85 

.1 

.1 

.2 

.3 

.2 

21 

21 

84/ 

83 

.0 

.0 

•2 

.7 

.4 

.1 

.4 

.1 

43 

44 

82/ 

81 

.1 

.4 

1.1 

.6 

.5 

.1 

.2 

.0 

69 

72 

80/ 

79 

.0 

.4 

.8 

1.3 

1.4 

.5 

.9 

.2 

.1 

124 

124 

l 

78/ 

77 

.6 

1.9 

2.2 

1.3 

.9 

.5 

.4 

.0 

174 

180 

l 

76/ 

fp 

.0 

.6 

1.5 

1 . 3j 

1.7 

1.9 

1.0 

.5 

.2 

188 

192 

7 

2 

74/ 

73 

.1 

.5 

2.3 

1.7 

1.8 

1.5 

1.1 

.5 

212 

217 

28 

2 

72/ 

71 

.3 

1.4 

2.1 

1.7 

1.5 

1.0 

.7 

.3 

.0 

.0 

200 

200 

89 

21 

70/ 

69 

1.0 

2.0 

2.1 

1.5 

1.3 

.8 

.7 

.2 

209 

211 

197 

48 

68/ 

67 

.9 

1.3 

1.2 

1.6 

1.5 

1.1 

.5 

.1 

.1 

179 

182 

242 

105 

66/ 

65 

.3 

1.9 

1.1 

.9 

1.1 

.9 

.5 

.1 

.2 

154 

157 

251 

198 

64/ 

63 

.5 

1.6 

1.0 

.9 

1.0 

.7 

.5 

.2 

140 

140 

283 

228 

62/ 

61 

.3 

1.0 

1.0 

.6 

.7 

.5 

.6 

.1 

107 

107 

222 

225 

60/ 

59 

.1 

.6 

.6 

.8 

.2 

.8 

.5 

.2 

.0 

86 

86 

193 
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58/ 

57 
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.8 

.5 

.6 

.4 

.5 

.2 

68 

68 
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56/ 

55 

.1 

.6 

.5 

.6 

.7 

.5 

.0 

.1 

72 

72 
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54/ 

53 

.1 

.6 

.5 

.7 

.4 

.3 

58 

58 

91 
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52/ 

51 

.2 

.5 

.3 

.4 

.0 

.0 

32 

32 

74 
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49 

.0 

.1 

.2 

.2 

.2 

.0 

19 

19 

78 
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47 

.0 

.4 

.2 
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17 

63 
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.3 

.0 
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.0 
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39 

7 
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41 
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31 
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28/ 

27 
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77 

.4  .2 
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73 

.2 

.8 
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72/ 

71 

.6 

1.6 
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70/ 

69 

.1 

1.0 

3.C 
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.3 

2.2 

3.1 
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66/ 

65 

.5 

2.6 
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1.8 
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1.3 
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45 
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.1 
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.0 
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MONTH 

0300-0500 

M0U9S  It.  S.  T.l 


16369762 


187408 


9557660 


1432061 


8781060; 


1372561 


83840481 


1340181 


86.6 


8.249; 


66.1 


6.431 


63.4 


6.055 


61.91 


6.379 


No.  Obi. 


2165 


2166 


2165 


2165 


Temp. 

(F) 

WET  BULB  TEMPERATURE  DEPRESSION  (F) 

TOTAL 

D.B/W.B. 

TOTAL  1 

0 

1 • 2 

3 - 4 

5-6 

7 - 8 

9-  tO 

11  • 12 

13-  14 

15  - 16 

17  • 18 

19  - 20 

21  - 22 

23-24 

25-26 

27  - 28 

29-30 

*31 

Dry  Sulb 

Wot  Bulb 

Dew  Point 

82/  81 
80/  79 

.1 

.0 

.1 

.0 

i 

6 

1 

6 

78/  77 
76/  75 

.0 

• 1 
.6 

.7 

2.2 

1.4 

1.3 

.7 

.5 

.1 

65 

102 

65 

102 

7 

3 

74/  73 
72/  71 

.0 

.2 

2.1 

4.1 

2.8 

3.3 

1.8 

2.3 

.5 

.3 

.3 

158 

224 

158 

224 

57 

147 

25 

77 

70/  69 
68/  67 

.7 

1.2 

5.9 

6.5 

4.6 

5.3 

1.3 

1.7 

.3 

.4 

277 

326 

277 

326 

233 

315 

191 

263 

66/  65 
64/  63 

1.5 

.6 

5.3 

3.8 

4.1 

2.8 

.7 

.8 

.2 

.1 

257 

177 

257 

177 

305 

280 

301 

281 

62/  61 
60/  59 

.6 

.8 

3*2 

3.5 

1.6 

1.7 

.4 

.5 

142 

140 

143 

140 

195 

184 

239 

214 

58/  57 
56/  55 

.5 

.0 

2.9 

1.9 

1.2 

.9 

.3 

.3 

105 

68 

105 

68 

142 

ioi 

140 

136 

54/  53 
52/  51 

.2 

.5 

1.2 

1.0 

.6 

.5 

.1 

43 

42 

43 

42 

70 

53 

91 

78 

50/  49 
-48/  -47 

.0 

.5 

.2 

.3 

.0 

19 

5 

19 

5 

39 

19 

54 

28 

•46/~45 
■44/  43 

.0 

• (J 

.0 

.1 

.0 

.1 

3 

5 

3 

5 

12 

3 

20 

13 

42/  -41 
•40/  39 

3 

6 

3 

>38/  37 
TOTAL 

7.1 

43.5 

32.7 

13.2 

3.1 

• 5 

2166 

2 

2165 

. 

2165 

2165 

Moon  No.  of  Hours  with  Tomporofuro 


2 0 F 


i 32  F 


*67  F 


48.2 


31.6 


23.2 


i 73  F 


13.8 


2.7 


1.2 


» JO  F 


« 93  F 


Total 
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C 
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i. 
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t 
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s 

<y 

O 


Z 

o 


a 


Tomp. 

(F) 

WET  BULB  TEMPERATURE  DEPRESSION  (F) 

TOTAL 

o.Byw.B. 

TOTAL  ! 

0 

1 . 2 

? * 4 

5-6 

7-8 

9-  10 

11  - 12 

13-  14 

IS  - 16 

17  . 16 

19-  20 

21 . 22 

23-24 

25  • 26 

27-28 

29  - 30 

>31 

Dry  Bulb 

Wot  Bulb 

Dow  Point 

96/  95 
90/  89 

.1 

.1 

.0 

.0 

l 

6 

1 

6 

86/  87 
86/  85 

.0 

.2 

.3 

.6 

.7 

.6 

.2 

.2 

.1 

26 

37 

26 

37 

84/  83 
82/  81 

.0 

.2 

.8 

.8 

1.6 

1.2 

.9 

.2 

.5 

.3 
. .1 

.1 

.0 

‘ 

58 

87 

58 

87 

80/  79 
78/  77 

.2 

.8 

1.0 

2.4 

3.0 

1.8 

2.1 

1.2 

1.0 

.6 

-.5 

. .2 

..1 

.0 

t 

■ 

. 

151 

172 

151 

172 

2 

27 

l 

76/  75 
74/  73 

.0 

.5 

1.2 

2.2 

4.0 

2.7 

3.8 

2.4 

2.0 

.6 

-.6 

t 4 

.3 

.0 

.0 

196 

259 

197 

259 

118 

179 

18 

77 

72/  71 
70/  69 

.2 

.3 

2.5 

3.8 

3.7 

3.9 

2.4 

2.3 

1.4 

1.1 

.5 

...6 

.2 

-.2 

-.0 

• 9 

236 

269 

236 

269 

233 

321 

171 

270 

68/  67 
66/  65 

,2 

.5 

2.6 

2.3 

3.3 

2.7 

1.8 

1.1 

. / 
.5 

.4 

.3 

- j 

197 

160 

197 

16Q 

325 

276 

310 

274 

64/  63 
62/  61 

.0 

.0 

1.4 

1.5 

1.8 

1.2 

.9 

.5 

.3 

.1 

.0 

.1 

.1 

: 97 
74 

97 

74 

199 

166 

271 

206 

60/  59 
58/  57 

.0 

.1 

1.1 

.8 

1.0 

.6 

.6 

.1 

- 

63 

33 

63 

3? 

119 

80 

160 

132 

56/  55 
54/  53 

.1 

.6 

.1 

.2 

.1 

.2 

.0 

.0 

■ 

23 

:8 

23 

-.8 

61 

'38 

95 

-72 

52/  51 
50/  49 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

• 

8 

i 

8 

1 

5 10 

’9 

'47 

*24 

48/  47 
46/  45 

.0 

.0 

2 

2 

~8 

;2 

'13 

:io 

44/  43 
42/  41 

- 

5 

6 

40/  39 
38/  37 

■y 

'1 

1 

TOTAL 

1.8 

18.8 

26.8 

22.7 

15.2 

8.5 

4.3 
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.9 

1.4 

.8 

.1 

121 

121 

78 

63 

48/ 

47 

.2 

.6 

.5 

.7 

1.4 
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.0 

144 

144 

128 

75 

42/ 

41 

1.0 

1.1 

1.4 

1.4 

1.2 

.5 
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STATION  STATION  NAME  YEARS 


HRS  (l  S.T.) 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUN. 

JUL 

AUG. 

SEP. 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

00-02 

MEAN  | 
S.D 

TOTAl  OBS 

32.3 

13.061 

2201 

35.1 

11.890 

2022 

42.2 

11*615 

2220 

52.7 

10.395 

2162 

60.1 

8.070 

2221 

67.9 

6.374 

2167 

71.0 

5.133 

2359 

69.7 

5.305 

2408 

63.3 

7.597 

2245 

52.? 

9.614 

2355 

42.1 

11.544 

2244 

35.1 

12.153 

2310 

52.2 

16,860 

26914 

03-05 
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S.O. 

TOTAl  OBS 

31.1 

13.401 

2208 

33.6 

12.152 
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40.3 

11.753 

2221 

50.7 

10.693 

2160 

58.0 

0.342 

2227 

66.1 

6.431 

2166 

69.1 

5.369 

2356 

67*7 

5,581 

2400 

61.5 

7.964 

2246 

50.3 

9.934 

2356 

r 40.5 
11.804 
2240 

34.0 

12.391 

2306 

50.5 

16.825 

26914 

06-08 

' 

MEAN 

S 0. 

TOTAl  OBS 

30.8 

13.594 

2216 

33.6 

12.179 

2021 

41.5 

11.871 

2219 

53.7 

10.445 

2161 

63,2 

8.591 

2220 

71.7 

6,902 

2165 

74,2 

5.675 

2353 

72.1 

6.241 

2412 

64.9 

8.130 

2246 

52.6 

10.038 

2351 

40.8 

11.702 

2242 

33.9 

12.417 

2316 

53.0 

18,591 

26922 

09-U 

MEAN 

S D. 

TOTAL  OBS 

35,9 

13.017 

2212 

3"9,9 

12.155 

202C1 

48.8 

12.250 

2218 

61.8 

10.768 

2161 

71.5 

9.118 

2219 

79.7 

7,472 

2169 

82.6 

5.978 

2352 

81.8 

6.395 

2417 

75.2 

7.851 

2243 

64,0 

9.673 

2350 

48.? 

11.632 

2240 

3?.5 

11.732 

2318 

r 6i.i 

19.613 

26919 

. 

12-14 

MEAN 

S D 

tOTAl  OBS 

40,8 

13.142 

2211 

44,9 

12.540 

2017 

53.5 

12.635 

2222 

66.1 

11.204 

2161 

75.2 

9.364 

2222 

83.3 

7,706 

2168 

86.2 

6.332 

2355 

85.6 

6.620 

2411 

79.6 

8.997 

2246 

69.4 

10.032 

2352 

53.9 

12.408 

2243 

44.0 

11.866 

23i3 

65.5 

19,424 

26921 

15-17 

MEAN 

S D. 

TOTAl  OBS 

40. a 
12.894 
2217 

45.3 

12,376 

2017 

54,0 

12.533 

2220 

66.4 

11,130 

2163 

75.1 

9.195 

2222 

63.0 
7.  §68 
2169 

85.6 

6,551 

2366 

85.0 

6,529 

2409 

78.8 

3.046 

2250 

67,? 

9.957 

2351 

52.4 

12.978 

2246i 

42.9 

11,539 

2321 

65.1 

19.270 

26951 

— 

18-20 

MEAN 

S 0. 

TOTAl  OBS 

36,4 

12.539 

2207 

40.2 

11.739 

2014 

48.7 

11.572 

2221 

60.5 

10.370 

2158 

69.1 

8,490 

2222, 

77.1 

7,029 

21711 

79,6 

6.106 

2355 

77.? 

5,912 

2410 

70.8 

7.523 

2245 

59.1 

9,095 

2350 

46.4 

11,968 

2235 

39.5 

11.226 

2301 

59.0 

1 19.280 
26889 

| 

21-23 

MEAN 

S.  0. 

TOTAl  OBS 

34,0 

12.779 

2208 

37.1 

11.780 

2020 

44,8 

11.314 

2218 

55.7 

10.128 

2163 

63,4 

7.901 

2217 

71.1 

6.137 

2171 

73.9 

5,254 

2359 

72.4 

5,183 

2410 

65,7 

7.317 

2250 

54.6 

9.262 

2353 

.43.4 

11.211 

2242 

36.5 

11.742 

2306 

| 54.7 

I 17.136 
! 26917 

. 

ALL 

HOURS  i 

MEAN 

S.  D. 

TOTAl  OBS 

?5,3 

13.571 

17680 

38.7 

12.866 

16151 

46.7 

12.955 

17759 

58.5 

12.085 

17289 

66.9 

10,679 

17770 

75.0 

9,398 

17346 

77.8 

8.492 

18855 

76.5 

8,867 

19285 

69.9 

10,292 

17971 

58*8 

11.998 

18818 

.46.1 

12.668 

17932 

33,0 

12,429 

18491 

I 57.6 

19.089 
215347 

USAF  ETAC  StfjS  0-89-5  (Ol  1) 


* » 


DATA  PROCESSING  BRANCH 
USAF  ETAC 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS 


13806  FORT  CAMPBELL  KY/CAMPBELL  AAF 

SlA'iOH  staTon  NAME 

HUS  (l  S.T.)  I-  JAN  FES.  MAR.  APR.  MAY 

mean  30^2  32.7  38.6  48.2  56.! 

00-02  so  j 12. 51711. 38710. 826  9.618  7.82E 
totai  obs  2198  2018,  2219  2i62  2.1 97 

-e-  j 29,2  IT 76  37.3  46.9  5?,1 


W6T-BUL9  TEMPERATURES  OEG  F FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
AAF  43-43>50-7-2 


03-0S  sc  12.37211.71611.03210.003  8. 18C 
totai  obsi  2204  2017  2220  2160  2203 


| TOTAL  OBS  || 

r i 

I MEAN  |j 


mean  29.C  31.?^  38,3  49,1  58,3 

06-08  so  13.07811.78111*1131  9.762  7.876 


j MEAN  B 


2215 

2018 

2215 

2160 

2195 

32.8  35.9 

.23111,201 

42.8 

10.705 

“~ 5372 
9,271 

62,0 

7.594 

MEAN 

s o ! 

TOTAL  OBS 

~MEAN 
S D 

TOTAL  OBS 

MEAN 
S 0. 

TOTAL  OBS 


2210 

2018 

2218 

2150 

36.  C 
11.671 
221C 

39. C 
10, '777 
2017 

45,2 

10.18.5 

2222 

53.0 

8.851 

2159 

35.9 

11.45C 

221C 

39.2 

10.462 

2017 

45.4 

9.884 

222C 

54.9 

8,643 

2162 

L 

33,2 

11.80C 

2207 

| -36.1 
10.75? 
2012 

42,6 

10.09,1 

2221 

52,4 

8.826 

2158 

31.5 

12.179 

2206 

34.1 

11,065 

2o  15 

40,4 

10.437 

2213 

50. Oi 
9,270 
2 163, 

32.2 

12.502 

17669 

1 35. C 

(11.505 
16132 

41.3 

10,941 

17753 

51.2) 

9,-728 

17282 

JUN. 

64. 5‘ 
5,856 

2167 

■“6174 

6.055 

2165 

66.6 

5,715 

2i64 

69.5' 

5,617 

2169 

70,4' 

5,418 

2168 


JUL  AUG. 

67. '7  66.3" 

4.925  5,325 
2326  2393 

66,5  6571 

5.234  5.618 
2323  2398 

69.3]  6777' 

4.818  5.388 
2322  2^03 

72.3  71.4' 

4.579  4,798 
2325  2408 

73.0  72.0' 

4,631  4.563 
2328  2402 


SEP. 

60.0' 

7.566 

2245 

58.?' 

7.937 

2243 

,61.0' 

7.643 

2243 

6575" 

6,573 

2241 

66.7' 

6,317 

2244 


49.01  3177  32.7  “ 

9.55610.85511.596 
’ • 2233  2292 

“ ,7  “3778~TT78_ 

9. 832111.20911.903 
2339|  2226|  2284 

“49. 2|  38. l|  31. 91' 
9.69911.10211.978 
2336  2232  2299, 

55.3  43, 2|  35',  O'" 

8.68610.24911.017 
2347  2237  23171 

57.2  45.7  38761“ 

8.42010.10510.597 
2352  2240  2312 


70.1  72.6  71.6!  66.3  56.5  44.8  37.9 

5.^10  4,52-6  4,436  6.222  3.38910.09810.441 
2168  2340  2403  2250  2351  2244  2317 

68,7  71,3  6f7f{  63,6  52.8  41,5  35771 

5.407  4.602  4,767  6,7?0  8,86810. 16?10.722 
2171  23271  2404  2245,  2348  2232  2289 

66 « 4 69. 2|  67.7  >1,4|  50.5  39,6  ,?3},8 

5,546  4,782  5,072  7.i?9  9.27810.39911,175 
2171  2327  2403!  2230  2346i  223lj  2289 1 

67.4'  70.3  6?,oj  .62,9  52.3  41.21  ?4.7i 

6,123  5.272  5,576  7.599  9. 7451$. *14 11 ,456 | 
17343)  18618  19219  17961,  18761  17875  18399! 


ANNUAL 

49.0 

16.344 

26798 

4779 

16.467 

26782 

4974 

17.362 

26802 

5376 

16.739 

26840 

5574 

15.822 

26849 

5571 

15,721 

26882 

5276 

16,280 

26809 

5075 

16,289 

26811 

5U7 

16,604 

2K573 


USAF  ETAC  SS!u  0-89-5  (Ol  1) 


J . 


DATA  PROCESSING  BRANCH 
USAF  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS 


dew-point  temperatures  deg  f from  hourly  observations 


13806  FORT  CAMPBELL  KY/CAMP8ELL  AAP  43-45>50-72 


STATION  NAME 


r*'* i5r> 


x>  m 


,*  to*. 


DATA  RoCrSii'  •'  , ->-  vM 
TAC/USAF 

IS  WEATn'ek  SFV/IC.-V  AC 


RELATIVE  HUMIDITY 


138C6  F :<T  CA,  jilLL  KV/CArfPriFLL  A AF 

STATION  STATION  NAME 


43-45j5o-72 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
<FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


20% 

30% 

100.0 

99.r. 

1 !C.O 


1..O.0 


19(.  .0 


percentage  frequency  of  relative  humidity  greater  than 


T l)  .2 


6 


91.3  79.8 


99.4  94. P 84. U 


99.2  95.4  36.0 


99. C $4.4  84.0  7C.4  ! 55.1 


99.7  97.6  91.5 


99.7  95.6  37.1  76.9  64.1  49.8 


99.11  I 97.1  I 90  6 I 8u  • 4 I 66.7  [ 50.0  I 32 


1C0.0 


99.8  97.6  91.7  21.6  I 68.1 


70 % 

80% 

90% 

RELATIVE 

HUMIDITY 

5 8*4  ! 

i 3.7  • 2 [ 

16  • 7 

72.6 

mamwm 

70.7 

45.2 

! 

1 27.6 

11.4 

65.7 

39.7 

fum 

HI 

63.5 

49.9 

pn 

12.4 

68. 6 

53.6 

35.0 

H 

70.4 

56.  u 

38.4 

! 

13.7 

71.7 

55.1 

ISH 

' 13.9 

71.1 

55.1 

38.8  1 

15.7 

7C.7 

49.8 

14.0 

67.6 

50.0 

in 

11.5 

H 

58.9 

1 9 

17,o 

72.8 

HSH 

13.6 

69.5 

0-87.5  (OL  A) 


x>  in 


DATA  PROCSSS  I ‘\G  3RAi\Ch 
TAC/USAF 

IR  WEATHgR  ScRVICS/PiAC 


RELATIVE  HUMIDITY 


FORT  CAMPBELL  KY/CAMPSELL  AAF 


STATION  NAME 


44-45,51-72 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 


MEAN  TOTAL 

RELATIVE  NO  OF 
HUMIDITY  0*S. 


C0-C2  10C.0  100.0  I 99 


86.3  I 70.0  I 45.2  21.0  I 77.4 


1 1 

1C0.0 

M 

99.9 

99.2 

57.0 

90.8 

76.6 

21.4 

79.3 

22 

1 

09- li 

100.0 

100. 0 

99.6 

96.4 

88.7 

73.0 

55.2 

34.2 

14.2 

71.8 

22 

I 

12-14 

100.0 

99. S 

96.3 

86.0 

70.1 

53.7 

37.7 

23.7 

11.3 

63.5 

22 

i v, 

15-17 

100.0 

99.9 

96.6 

35.5 

70.5 

54.0 

37.0 

23.4 

11.6 

63.5 

2216 

18-20 

100.0 

100.0 

99.8 

96.7 

87.9 

71.5 

53.7 

31.9 

14.9 

71.4 

22 

i 

21-23  100.0  100.0  99.8  99.0  92.8  80.9  61.8  39.5  10.3  74.9 


0-87-5  (OL  A) 


c 

1 

{ 

L. 


{ 

(, 


( 

( 

( 

( 

( 

( 

r 

( 


DATA  PRLCESSI.iG  i>AA,  C.-i 
ETAC/liSAF 

AIR  WEATHER  SERVICg/MAC 


t 

RELATIVE  HUMIDITY 


13806  FORT  C A;-, PS  ELL  KY/C  A.-IPSELL  AAF  44-45..51-72 Fgg 

STATION  STATION  NAME  PERIOD  " MONTH 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1 

MONTH 

HOURS 

(LST) 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 

MEAN 

RELATIVE 

HUMIDITY 

TOTAL 

NO  OF 

OJS 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

FES 

HH9 

100.0 

99.2 

96.2 

36.5 

PUB 

BH 

21.0 

76.9 

2018 

.13-05 

100.0 

99.9 

HI 

90.  C 

HI 

5^.0 

22.6 

Hi 

2' 17] 

1 

06 -v  8 

mu 

mm 

1<  O.C 

99.9 

98.6 

91.4 

75.3 

HI 

23.  d 

Hi 

Hi 

03-11 

1CC.0 

100.0 

98.9 

94.8 

83.4 

65.3 

47.0 

mm 

■BH 

68.9 

2018 

12-14 

100.0 

99.5 

92.1 

79.9 

61.9 

Hi 

33.6 

22.7 

11.2 

60.3 

2017 

15-17 

1 -l  J • c 

99.5 

1 

76.5 

EH 

44.9 

33.3 

23.3 

11.4 

59.6 

2017 

lu-20 

uo.o 

100.0 

95.9 

93,6 

81.1 

61.2 

43.9 

28.4 

14.3 

67.7 

2012 

21-23 

1 

BMP 

99.3 

BH 

91.1 

76.2 

mm 

BRI 

17.4 

73.1 

2015 

r 

| TOTALS 

99.9 

EH 

92,7 

83.7 

70.2 

35  < A 

16.9 

70.7 

16132 

r<W',twrr  r.„  v, 


c 


USAFETAC 


0-87.5  (OL  A) 


I 


DATA  PROCESSING  Zr. 
ETAC/USAF 

AIR  WEATHER  SERVICE/ -AC 


RELATIVE  HUMIDITY 


1380'S  FJRT  CAMPBELL  KV/CAmPdElL  AAF 

STATION  STATION  NAME 


44-45/51-72 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MONTH 

HOURS 

(1ST) 

HAP 

00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

16-20 

21-23 

percentage  frequency  of  reiative  humidity  greater  than 


MEAN  TOTAL 

relative  no  of 


20% 

30% 

■40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

HUMIDITY 

OftS  1 

100.0 

99.5 

97.0 

91.2 

79.0 

57.5 

35.2 

14.7 

73.1 

1 

2219 

100.0 

99.5 

98.2 

94.4 

85.1 

66.3 

41.: 

17.3 

75.8 

2220 

100.0 

99.4 

98.2 

83.7 

82.3 

65.1 

40.3 

16.3 

75.1 

2215 

99.7 

95.3 

65.2 

69.5 

52.2 

36.3 

22.7 

9.1 

62.6 

2218 

96.7 

85.0 

67.9 

51.3 

37.8 

27.2 

16.7 

6.8 

54.6 

2222 

96.4 

82,9 

63.7 

40.6 

35.9 

26.4 

15.9 

6.5 

53.2 

222C 

99,2 

95.7 

34 . 5 

56.6 

52.1 

35.9 

21.1 

8.6 

62.2 

2221 

99.9 

Nil  6 

94.7 

84.9 

67.7 

46 . 6 

27.5 

12.2 

63.9 

2215 

190. 0 I 99.0  | 94.5  | 66.2  I 75.3  I 61.5  45,2 


11.4  65.7 


DATA  PftOCSSS/iiG  sRA  Ch 
ETAC/USAF 

AIR  WEATH5R  Sfc'RVICS/  •'•AC 


RELATIVE  HUMIDITY 


13806  F„RT  CA.VR6£LL  KY/CAMPaELL  AAF 

STATION  STATION  NAME 


44-45> 50-72 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


percentage  frequency  Of  relative  humidity  greater  than 

10%  i 20%  j 30%  40%  J0%  60%  [ 70% 


APR 00-02  1CC.C  IlCO.O  100.0  9E.5  92.7  79.2  57.7 


! 03-05 


jioc.o  : 

i ......  „ 


100,0  99.9  99.2  96.7  86.3  69. 


MEAN  | TOTAL 

REIATIVE  NO  Of 

90%  HUMIDIFY  OK 


11.9  j 73.1 

j 

15.6  1 76.6 


iUo-03  nC.O  |100.'>  99.8  98 .8  92.3  77. S 56.6  33.1  11. o 72.7 

i 

109-11  100.0  99.8  95.4  31.4  61.4  41.9  26.3  14.2  5.1  5«.l 


12-14  103.0  97,9  84. S 64.5  A3. 2 26.0 


17.6  11.1 


15- 17  99.9  97.8  32,3  60. 0 &0.3  27.6  17.9  1j.6 

16- 20  IQO.O  99,6  96,2  03.4  64.0  44. R 23.5  16.5 

21-23  Il'lC.O  100.3  99.6  96.6  35.9  66.7  43.7  25.3 


3.0  50.5 

3.7  49.5 

5.7  59. A 

8.v  68.1 


1C-C.C  99.4  94.6  35.3  72.1  56.5  39.7  23.4 


6,2  63.5  1728 


d | 


f 


USAFETAC 


0*87*5  (OL  A) 


C DATA  processing  8R4.CH  RELATIVE  HUMIDITY 

1 6TAC/USAF 

» AIR  WEATHER  SERVICgMAC 

1 C 


. C 13806  FORT  CAMPBELL  KY/CAHPBELL  AAF  44-45,51-72 L'ftJL 

J STATION  STATION  NAME  PERIOD  MONTH 

c CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  MEAN  TOTAL 

MONTH  MOU*5  , RELATIVE  NO  OF 

(L5T)  ,0%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  HUMIDITY  0»S. 


OATA  PROCESS  1 !G  SKA  C.-> 
ETAC/USAF 

AIR  WEATHER  SERVICS/hAC 


13306  FORT  CAMPSSLL  KY/CAMPBSLL  AAr 

STATION  STATION  NAME 


RELATIVE  HUMIDITY 


44-45/50-72 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


HOURS 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  j 

MEAN 

RELATIVE 

HUMIDITY 

TOTAL 

NO  OF 
0&$. 

(LS.T.) 

10% 

20% 

30% 

40% 

J0% 

60% 

70% 

1 80%  1 

90% 

00-02 

loC.O 

100.0 

REHIIKHEI 

99.8 

98.8 

90.7 

23.6 

83.9 

2167 

03-05 

100.0 

! 

100.0 

1 

100.0 

1 

99.8 

96.1 

77.9 

33.4 

86.6 

2165 

06-08 

100.0 

100.C 

100.0 

99.0 

mmm 

44.5 

11.3 

77.3 

09-11 

100.0 

100.0 

99.7 

95.0 

77.5 

43.7 

23.3 

il.O 

2.7 

61.3 

2169, 

12-14 

100.0 

100.0 

97.9 

34,3 

55.8 

28.2 

\Z.  4 

5.7 

m 

5&.0 

1 

2.168! 

15-17 

100.0 

99.9 

97.6 

62,6 

54.4 

HI 

1 

i5. 3 

m 

2.1 

54.4 

2168 

18-20 

100.0 

100.0 

99.9 

96.8 

86.8 

66.6 

40.2 

mm 

o6.9 

21-23 

1CC.0  i 

100.0 

100.0 

99.9 

99.2 

mi 

77.9 

47.3 

: 

10.7 

78.6 

2171 

TOTALS 

100.0 

100,0 

99,4 

94, B 

84.0 

69.7 

11.3  I 70.4 


r 

l 

7 

; C 

.\  l C 

USAFEIAC 

!SKi  0-87-5  (OL  A} 

i 

J 

€ DATA  PROCESSING  3RA  CH 

1 STAC/USAF 

AIR  WEATHER  SERVICE/.'AC 


RELATIVE  HUMIDITY 
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STATION  “ STATION  NAME  PEtlOD  MONTH 

C CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


C 


MONTH 

HOURS 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 

MEAN 

TOTAL 

(. 

(l  S T) 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

HUMIWTY 

OftS. 

(. 

? 

JUL 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

98.  S 

94.1 

73.7 

27.5 

85.2 

2326 

03-05 

loc.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

97.0 

34.6 

39.1 

88.1 

2323 

( 

06-08 

100. c 

100.0 

100.0 

99.9 

98.7 

93.5 

77.7 

50.1 

15.2 

79.2 

2321 

09-11 

100.0 

100.0 

99,3 

95.3 

81.3 

54.2 

24.9 

10.6 

2.8 

62.4 

2325 

( 

12-14 

I0Q.0 

99.7 

97.3 

35.9 

59.6 

30.3 

12.3 

6.0 

1.9 

54.9 

2328 

( 

15-17 

100.0 

99.3 

97.3 

84.8 

6C.6 

32.2 

!6.0 

8.0 

2.6 

55.7 

■s 

( 

18-20 

100.0 

100.0 

99.7 

97.5 

88.4 

70.7 

43.8 

21.1 

5.4 

68.3 

ms 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

99.4 

94.8 

81.9 

52.7 

15.2 

80.0 

2327 

( 

; C 

. 

- - 

, c 

> 

TOTALS 

100,0 

99.9 

99.2 

95.4 

86.0 

71.8 

56.0 

38.4 

13.7 

71.7 

18617 
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STATION  STATION  NAME  KIIOD  MONTH 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
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MONTH 

HOURS 

(1ST.) 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 

MEAN 

RELATIVE 

HUMIDITY 

TOTAL 

NO  OF 
0>S. 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

SEP 

00-02 

lCO.O 

100.0 

100. 0 

100.0 

98.9 

94.9 

35.3 

66.5 

26.7 

83.2 

2244 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

97.5 

89.6 

75.7 

39.0 

86.2 

2241 

06-08 

100.0 

100.0 

99.9 

99.6 

97.5 

91.4 

78.2 

58.0 

25.5 

80.9 

2242 

09-11 

100.0 

99.6 

97.6 

39.3 

71.8 

50.2 

28.5 

15.4 

4.4 

61.2 

224C 

12-14 

100.0 

93.3 

92.9 

72.7 

49.7 

30.2 

16.4 

8.6 

2.6 

52.6 

2244 

HH 

100.0 

93.9 

93.1 

74.7 

51.9 

32.4 

18.4 

9.4 

3.0 

53.7 

2249 

18-20 

100.0 

100.0 

99.2 

96.5 

88.4 

72.3 

48.7 

26.7 

7.5 

69.4 

2245 

21-23 

100.0 

100.0 

99.9 

99.2 

96.6 

9i.C 

76.0 

50.4 

16.6 

78.7 

225C 

TOTALS 

100.0 

99.7 

97.8 

91.5 

81.8 

70.0 

55.1 

33.0 

15.7 

70.7 

17956 
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STATION  NAME 


43-45,50-72 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


percentage  frequency  of  relative  humidity  greater  than 


10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

• 

80% 

1C0.G 

100.0 

99.9 

99.2 

97.5 

91.1 

78.1 

54.7 

100.0 

100.0 

10C.0 

99.7 

96.3 

93.8 

03.1 

64.8 

ice.o 

100.0 

99.9 

99.2 

96.4 

90. C 

76.8 

52.8 

100.0 

99.9 

95.8 

81.9 

62.8 

42.6 

25.7 

14.4 

100.0 

90.6 

33.6 

59.7 

39.1 

22.3 

13.6 

8.G 

10C.0 

98.9 

86.9 

63.4 

43.5 

26.8 

15.7 

9.0 

100.0 

100.0 

99.1 

95.3 

83. i 

62.6 

41. C 

21.8 

100.0 

100.0 

99.6 

1 

94.6 

83.5 

64.4 

38.8 

mean  total 

relative  no  of 

90%  HUMIDITY  OSS. 


2342 


58.4  23 


48.2  2352 


50.3  2351 


66.6  2348 


99.7  I 95 
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CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


r 

MONTH 

HOURS 

(1ST) 

PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 

MEAN 

RELATIVE 

HUMIDITY 

TOTAL 

NO  OF 
OBS. 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

NCV 

1 

mm 

59.9 

99.5 

HH 

m 

64.4 

66 . 4 

n 

m 

75.6 

2233 

03-05 

Biff!! 

mm 

m 

99.? 

m 

89.7 

m 

I 

18.5 

78.6 

2226 

|| 

i:c.o 

luO.O 

99.8 

BB 

96.0 

88.7 

74.7 

51.6 

13.6 

76. 5 

2232 

HH 

HH 

100.0 

mm 

1 

75.9 

56.6 

36.8 

22.3 

8.2 

64.4 

HH 

12-14 

mm 

mm 

89.9 

72.2 

| 

35.6 

23.6 

13.4 

■ 

54.7 

HH 

15-17 

IBRl 

99.2 

91.4 

75.3 

56.6 

39. C 

RRI 

14.4 

5.3 

56.3 

■s 

100. c 

100.0 

98.9 

m 

52.9 

62.6 

42.2 

24.8 

■Rl 

PH 

223? 

mm 

■H 

100.0 

99.7 

97.2 

90.3 

76.6 

HH 

33.5 

72.0 

2231 

TOTALS 

m 

EH 

m 

68.4 

17874 
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STATION 

STATION  NAME  PERIOD 

CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

MONTH 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 


00-02  1 


1 


O'i-C  R 1 


I 

OV-11  loC.O  100.:)  99.4 


9°. 2 


99.8  99.3 


12- 


15-17 


li/- 


21-23 


96.6 


99.9  97.2 


60%  70% 


95.5  87.1  47.1 


90.2  76.7 


91.3  I 73.5 


I 

73.0  i 53.0 


2 2.4 


MEAN 

RELATIVE 

HUMIDITY 

TOTAL 
| NO  OF 
OHS 

77.7 

2292 

79. 3 

22>4 

1 33MB 

55.1 

34.9 

22 

.2_J 

■nw 

KaBVI 

2312 

72.6 

54.1 

38.6 

23 

M 

64  • 2 

231? 

59.  A 

74.1 

53.6 

31 

.3 

15.3 

RH 

2259 

93.8 

83.4 

64.1 

39 

■ 

17.8 

75.4 

2289 
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U S AIR  FORCE 
ENVIRONMENTAL  TECHNICAL 
APPLICATIONS  CENTER 


PART  F 


PRESSURE  SUMMARY 


Presented  in  tala  part  are  two  tables  giving  the  means,  standard  deviations,  and  total  number  of  observations 
of  station  pressure  and  sea-level  pressure  by  month  and  annual  for  the  local  hourly  observations  corresponding 
to  the  eight  3-hourly  synoptic  times  OCT.  The  same  computations  are  also  provided  at  the  bottom  of  the  page 
for  all  hours  combined.  All  years  of  data  available  are  combined  in  both  of  these  tables,  although  the  overall 
period  is  limited  by  service  as  indicated  below. 

NOTES:  Station  pressure  not  reported  for  all  services  until  late  in  1945. 

Station  pressure  reported  only  at  6-hourly  times  for  Air  Force  stations  from  Jan  64  - Jul  65. 

METAR  stations  do  not  report  Sea-level  pressure  for  the  period  Jan  68  - Dec  70. 

1.  Station  pressure  is  presented  in  the  table  in  inches  of  mercury. 

2.  Sea-level  pressure  is  presented  in  millibars. 

Provided  below  is  a scale  to  convert  station  pressure  values  in  inches  of  mercury  or  millibars  to  pressure- 
altitude  in  1000' s of  feet.  This  scale  is  an  enlarged  model  of  the  pressure-altitude  scale  in  the  Smithsonian 
Meteorological  Tables. 
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MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS 


station  PRESSURE  IN  INCHES  HG  FRGv  HOURLY  uBSSKVaTI^  o 


I3B06 


FORT  CAMPBELL  KY/CAMPBELL  AAF 


50-63/ 63-72 


STATION  NAM£ 


HR5.  (l.$  T.)j jj  JAN,  FEB.  MAR.  APR,  MAY  I JUN.  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  j|  ANNUAL 

; mean  jj  2 9 * 5 1 21 2 9 . 4 6 112  9 ♦ 4 0 4 2 97  3 QCH2 973 8 7|2 9 • 3 6712 9 #4 iZ\Z 9 ♦ 4 0 8 2 9 • 4 3 1 29 7*  5 92  9 • 4 7 6j2  9 749 4 jj  29.433 
- 00  so-  |!  .20?  .2171  . 20fcj  .179  .126  .098  .083  .085  .113  .143  .193  .209  .168 

■ i total  obs  | 61 L 559 616)  596|  617  601  647j 674  629 679  658  678  jj  7565 

x X-X-- -XX— j - - • X L __XZt 

mean  29. 517,29. 45529. 39629. 37329. 38l‘29. 36229. 40329. 39929.T25!f9.45929.477e9.<-96  29.429 


.181  .130  .101 

596  619  60C 


.087  .115!  .1471  ,196  ,212 
678  6281  678!  658  675 1 


ean  ? 29. 525 29, 46S|29, 41^29, 40d29.4l429, 39529. 43?J29. 42929. 455*29. 484j29.493j29, 504 1 29,4521 
o a .214  .229  ,209j  .188  .1331  .105,  .086,  .090,  .116  .15oj  .199  .Z16lj  .173 

U OBS,:  A,  A A1U  ROM  A,  J An- 5 A./.P  Apr,  A->«  A.6a|  AC7  A7A  I 7KAP 


1 IOTAL  OBS  |1 


^ean  Ij  29. 558(29. 496j29. 446(29. 422 29. 43 129. 41^29. 45 1|29. 45029. 47?i29. 5 11129. 522129. 533 a 29,477 
09  i so.  .220  .232  .212)  .194)  .1371  .107]  .087  .09?  .117]  .153  .19?  .219)  .177 

i totai  obs |}  61fl  55lj  615 597  615  603  643  6B1  627  68P  657  679!;  7570 

mean  li  29.52829.47229.426 29. 399129. 410 29’. 391 29.431  f9, 42729.452129. 476129. 468 29.500)1  29 .451 


.223  .23: 

619  55£ 


.091  .114  .149  ,194  ,214 
676  629  680  656  679 


' mean  |i  29. 492)29. 432  29. 384)29. 359  29. 375)29. 35729. 39629. 387129. 409'29. 438 29. 46029. 476|  29.415 
s.o.  | ,2ld  ,229  .203  .185  .128  .101  .086  .09oj  .112  .144  .192  .206  .170 

1 totai  obs | 616)  559)  616)  600  618  602  647  678  6301  677  659  677 K 7579 

L jl  j I j 1 I 

r mean  T29. 50329. 44329. 38329. 355  29. 36529, 34629. 384129. 37929. 410  29',446>29. 47629. 4671  29.416 
j 5.0  .21  .222  .204.  .179  .125  ,099  .064  .08 8 .110  .143  .i87  .203  .170 

) totai  055 g 613  556  616  597  615  604 642  676  628  63C  653  672  8 7554 


mean  | 29. 5 1329, 46 1|29, 40229. 380  29,386 29, 365)29. 408 29 j 40329, 432 29, 461*29. 485i29T496  29,433 

s.d.  8 .213  .22  q .204  ,176  .126  .099  .084  .092  .110  .143  .192  .205  1 .169 

totai  QBsg  613  559  613!  597  6161  602  646  679  63i  680 656  675|  7567 

mean  j 29, 51^29. 461129.40029738429. 39429.37429.41429.41029,43729.46729.48^9 '.498'  29,436 
s o-  I .213  .226)  • 20  .185  .1-30  .104  .088  ,Q93  .116  ,148  .195  ,211,  .173 

total  OBsj  4913  4464)  4924)  4781  4932  4817  5154  5424  5030  5430,  5254  5411 1 60534 
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STATION  STATION  NAvJ  YEARS 


HRS  (1ST;  J JAN. 

fEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUN. 

JUL 

AUG. 

SEP. 

OCT 

NOV  j DEC 

ANNUAL  1 

r~ 

ro 

"'3 

MEAN  1020,5 
so  ij  7.381 
total  obs  |j  735 

1C  18 . 8 
7.739 
673 

1016.7 

7.246 

739 

1015.7 

6.324 

717 

1015.8 

4,456 

741 

1O15.0 

3.421 

721 

1016.2 

2.936 

786 

1016.0 

2.987 

797 

1017.2 

3.906 

749 

1018.4 

4.954 

785 

1019.4 

6.746 

747 

1020. 3 p 1017,5 
7.506 6,003 
771 1 8961 

II 

. 

mean  | 1020.  C 

so  1 7.405 

TOTAL  OBS  j]  V35 

1318.6 

7.667 

673 

1916.4 
7.299 
74  i 

1015,4 

6.412 

72C 

1015,6) 

4,505 

7*3 

1014.8 

3,498 

720 

1015.9 

2.962 

783 

1015.8 

3.053 

802 

1017.0 

3.975 

747 

1018.4 

5.074 

784 

1019.4 

6.847 

746 

1020.3 | 1017.4 
7 .606 | 6.111 

768  j 3962 

H 

6 

MEAN  ji  1021.1 
so  Ij  7.551 
TOTAL  OEoji  74C 

1019.1 

8.091 

672 

1017,3 

7.388 

738 

1016.4 

6.654 

721 

1016.8 

4.633 

739 

1016.0 

3.649 

722 

1016.9 

3.067 

783 

1016.8 

3.174 

804 

101B.1 

4.036 

748 

1C19.3 

5,228 

781 

1020.0 

7.016 

746 

1020.7 

7.716 

7631 

1018,2 

6,167 

8962 

. . 

"N 

/ 

ll 

mean  i|  1322.2 
SO  f 7.697 

TOTAL  OBS  !i  735 

1320.1 

8.235 

672 

1018.1 

7.493 

739 

101771 

6.859 

7211 

1017.4 

4.743 

738 

1016.5 

3.71C 

723 

1017.3 

a.ioi 

783 

1017.5 

3.23? 

804] 

1018.9 

4,102 

746 

1020,2 

5.319 

784 

1Q21.0 

7,019 

746 

1021.7 

7.772 

769 

1019. C 
6.308 
8964 

Ij 

12 

1 mean  8 1021.: 
so  j!  7.706 

iTOTALOBSj  73  £ 

1019.2 

8.235 

672 

1017.4 

7.321 

741 

1016,3 

6.695 

721 

1016.6 

4.629 

7'4l 

1015.8 

3.669 

723 

1016.9 

3.069 

782 

1016.7 

3.199 

801 

1017.9 

3.974 

749 

1019.0 

5.164 

7B5 

1019.7 

6.875 

745 

1020,4 

7.658 

771 

1018.1 

6.-161 

8969 

J.  I - 

lt  r^T i 

15 

{ mean  5 1020, C 
1 SO  | 7.567 
Jtotai  obs  g 73  £ 

1017.8 

8.075 

672 

J015.S 

7.154 

740 

1014.9 

6.520 

72l 

1015,4 

4.446 

742 

1014.6 

3.508 

722 

1015.6 

3.040 

787 

1015.1 

3.162 

800 

1016.4 

3.890 

750 

1017.7 

4.983 

782 

1018.8 

6.732 

749 

1919.5 

7.448 

770 

1016.8 

6,053 

8973 

i i 

18 

| MEAN  | 1020,5 
§ s.o  7.501 

lJotal  08s|  739 

1018.  A 
7.929 
67C 

1016,1 

7.142 

740 

1014.8 

6.342 

'718 

1015.1 

4i350 

739 

1014.3 

3.463 

724 

1015.3 

i,9bl 

783 

1015.1 

3.058 

sod 

1016.6 

3.818 

748 

1018.0 

4.938 

784 

1019,4 

6,585 

742 

1020.1 

7.335 

764 

1017.0 

6.075 

8951 

S l 

21 

|MEAN  | 1020.8 
1 S o.  7.500 

gOTAl  08S|  737 

1318.9)1016,7 
7.64lf7.167 
6721  737 

M15.7 

6.259 

718 

1015.8 

4.359 

740 

1014,9 

3.450 

722 

1016.1 

2.955 

787 

1016.0 

3,059 

803 

1017.3 

3.805 

751 

1018.6 

4.941 

785 

1019." 
6.  7 1)6 
746 

ip20.4 

7.394 

767 

1017,6 

6,015 

8966 

p 1 

Ait 

H0UR5 

Kmean  I 1020,5 
II  s.0  | 7.562 

hDtai  obs|  5901 

1018.9 

8.02? 

537* 

1016.8) 

7.307 

5915 

1015.8 

6.549 

5757 

1016.1 

4.?73 

5923 

1Q15,2] 

3.615 

5777 

1016. 3] 
3.091 
6274 

1016.2 

3.206 

6411 

1017.4 

4,012 

5988 

1018.7 

5.130 

6270 

1019^7 

6.841 

5967 

1020.4 

7.573 

6146 

1017.7 

6.149 

71708 
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